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ગાંડીવ સાહિત્મ વાટિકા 
પુષ્પ: : ખારસુ 


ગીતાંર્જાલે 


રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 


(આઠ ચિત્રા અને શ્રી લલિતમેોહન ગાંધી એમ. 

એ. એણંએલ. ખી. ષી એસ સી. ના આગ્રુષ્ન સમેત ) ; 
ું અ. 
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ત 
જ 
દિ 


1 મગઢકલી 
ગાંડીવ સાહિત્ય મદિર 
૧૮૦, ડેળાપોક 
સુરત 


કિ'મતઃ રૂ1? ૧1 ] [પે ૧૯૨૮ 
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૪ નિ 
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૫ ન 
ક ન. જડ. 
ગૂજરાતી કોપીરાઈટ-સં2હ 


ગાંડીવ મુદ્રણાલય સુરતમાં છાપી ગાંડીવ સાહિત્ય 


મદિર તરફથી નટવરલાલ વીમાવાળાએ પ્રસિદ્ધ કરી. 


સાહિત્ય વાટિકા 


૧ બોસ્ખયુગનુ બ'ગાળા જ્‌ 

૨ હાય, આસામ! વ્‌ 

૩ કલકત્તાને! કારાયુગ વા 
૪ ખાળવિહઠાર ૦1 
પ પ'જાખનુ પ્રચંડ કાવતરૂ ૦4 
૬ કાળી ગુલાબ ૧।। 
છ ખ્રહ્માંડનેો ભેદ ગા 
૮ આનદંમઠં શા 
૯ અમૃતને પ્યાલે। ૦।।2 
૧૦ નામવિનાની નવલકથા વા 
૧૧ નિહિલિસ્ટોનાં પ'જામાં ૦ 
૧: ગીતાંજલિ જા 


“૧૪% ૧, ૧૫ _#-૧. .5૧. .#- ૧%, /#'. .# ૧. .# ૧. .# ૧. .# ૧. .#૧.. 


ગીતાંજલિ પ્રત?૧૦૦ પ્રથમાજત્તિ. સર્વ 
અધિકાર પ્રિગટકર્તા મ'દિરને સ્વાધિન છે. 


* # ૧૫/5/૪૬7૫ ૪#% “ 


આગુખ 


ભામુખ શા અચે ? 


કવિસખ્રાટ રેવીન્દ્રનાયતી જગવિખ્વાત ગીતાંજલિને1 પરિચય કર્‌।- 
વવા નીકળવું એ એક જાતને! અવિવેક છે. 

છતાં દરેક કવિની કૃતિ પ્રત્યેક વ્યકિતના માનસ ઉપર્‌ જુદી 
જાદી અસર્‌ ઉપ'ળનવે છે. સૈ સો! પે!'તપે!ત'તા આત્માની વિભૂતિ અને 
જન્માજન્મના સસ્કાર્‌ ષમાણે તે પ્રતિમાં વિશિટ્તા જઇ શકે છે અતે 
એકને જે સૂઝે એ ખબીન્નને ન દેખાય એ સો કોઇનો અનુભવ છે. 
તો દરેકે દૃષ્ટિબિન્દુ વ્યક્ત કર્‌૧।થી સમાજના સાન અતે વિવેચન સા- 
હિત્યમાં વધારો થાય છે એટલે કેવળ માહિત્યસેવાતી બુદ્ધિથી પ્રેરાધને 
આ ગીતાંજલિના ગુજરાતી ભાષાંતર્તા પુસ્તકતેો ઉપે'દ્ધાત-આમુખ 
લખવા પ્રેરાયા છુ. 

ત્યારે 
ગીતાંજલિ એટલે સુ? 

ગીતાંજલિ એકલે કેત્રળ તાોબલ પ્રાઇઝ મેળવવા ભાગ્યશાળી થનાર 
કૃતિ નહિ, જગવિખ્યાત કૃતિઓમાંની એક નહિ, ઉત્કૃષ્ઠ વિચારોથી 
ભરપૂર્‌ રસાત્મક વાધ્યો નહિ, સોંદયે નીતર્‌્તાં ઉમિગીતો નહિ; કેવળ 
જગત અતે જીવનતા ગૂડ રહસ્વયેનાં ગૂદ ભાપ.માં આકષેખાયલાં કવિઓના 
આત્માનાં ફૂક્ન નહિ; એ તે જગતજૂતા માનવજીવનના સનાતન 
સત્યો છે. અનાદિ અનન્ત પરમ વિભૃતિતે ચરણે માનવીઓના આત્માની 
ગીતાંજલિએઓ છે. 


ગીતાંજલિની મહત્તા 
ર્વીન્દ્રાથ તે। વેદાંત ક્લિસુરી તે વષોની એ આય સસ્કૃતિતે 
પ્રાણુચેતના જુકી સજીવન કરનાર્‌ નદુગર્‌ છે. 


ન 


કલા તત્વશચિતત અતે ધમ એ પરમ સત્ય પ્રતિ માનવ આત્માને 
રોરી જનાર માનવીએની ગએ પરમ વિભૃતિની પૂશ્ળના પ્રકાર્‌ છે. 

લાગણી અતે કદ્પનાપધાન માનસની ગહન વ્યક્તિઓ પ્રેમ 
પૂશ્ન કે આરાધના વડે પોતાની ભકિત પ્રદર્શિત કરે છે અને તે અર્થે 
પોતાના સ્નેહના પાત્રમાં ચેતન ધમ નુ' આરેોપષું કરે છે. 

ર્વીનરતાથમાં કલાનું તત પ્રાધાન્ય ભે।ગવે છે. એમતી કસા- 
સમૃદ્ધિ લાગમણીઓતે। આવેમ અને મતેજૃત્તિની પ્રબળતા એમના શખ્દોમાં 
કવિત્મ અતે સગીત પૃરે છે. આત્મા ને પરમાત્માને અન્યોન્ય સબધ 
પ્રિયતમ અતે પ્રિયતમાના ઉપમાલ કાર દારા વ્યડત કરી માનવ 
આત્માના આધ્યાત્મિક અનુભવે! સ્થૂળ સાધને! દારા ગક કલાકાર તરીકે 
રવીન્દ્રનાથ ગીતાંજલિમાં વ્યડત કરે છે. ગીતાંજલિમાં પુરાતન આર્ય*- 
સ'સ્કૃતિના નિષ્ધાણુ દેહ મહી' પોતાતી સબળ કલ્પનાશક્િતથી પ્રાષુ 
રેડી તેમણે તેને સજવન કરી છે. માતવ જીવતને સક્રિય આદર્શ વેદાંત 
રજા કરે છે તે” આદશ રવીન્દ્રનાથ ગીતાંજલિમાં અવનવી રીતે ફરી 
રજુ કરે છે. એહિક અને સ્થૂળ વસ્તુમાત્રના લેપનને દૂર રખી પરમ 
સજ પર્‌ મીટ માંડી, સ'સારનુ' જીવન યથાથ જવી, માનવજીવન અને 
પ્રત્મેક કર્તવ્ય પણુ ચરણે નવૈઘ રૃપે ધરવાતે જગતનો આદશ 
ર્વીન્દ્રનાય ફરીથી દુતિયા સમક્ષ ગીતાંજલિ દ્વારા વ્યક્ત કરે છે, ગીતાં- 
જલિનાં પુષ્પે! પ્રશુચરણું મ'નવહદયનાં નેવેવે। છે. 
ખાત્માની ભૃષ્ષ 


ર્વીન્દ્રનાથે હિન્દની ભ૪તતા પર જે કાખુ મેળવ્યા છે. તેનુ 
સ્પણીકરણુ એજ કે કવિ તતવજ્ઞાતી નહિ 'ણુ પધાનપણે કવિ છે. 
એમતી દરેક દૃતિની અ'દર હિન્દ સસ્કૃતિને સ્થાન હોય છે. અતે 
હિન્દની અભણુ તેમજ વિદ્દાન જનતાની, એનાં વત અને સસ્કારમાં 
વર્ષો થયાં રૂઢ ચઇ ગયેલી, આર્ય ધમ અતે તત્વસાનતા મતવ્યોશ્મે 
ઉપજાવેલી મહાત સ'સ્કૃતિતાં વકતવ્યતી ભૂખ એમની કૃતિઓ ભાંગે 


જ 

છે. એન એની લેકપ્રિયતાનું કારણ છે. 

સ્વીન્દ્રતાથ કિદતા પુરાતન ધમ ચિંતનને દુનિવા સમક્ષ સમળવે 
છે અને એમના સગીત અને કવિત્વયી અવનવું રૂપાંતર પામી સૌંદર્ય 
વેભવથી નાતરતુ, સારી સૃછિતી સસ્કૃતિતી પ્રેરણા પીતે સકૃદ્દ થયેલા 
એમના ખબુહિવેનવને અનુપમ ઓપ પામી સારી દુતિયાના પરમ સત્ય 
શેધવા ટળવળતા આત્માની ભૂખ બાંગતાર્‌ પુસ્તક તે ગીતાંલ. 
જગતના મહાન યુદ્ધ પછી થાકી સતેલા, નવીત સ'સ્કૃતિતે શેધતા 
સ'દેડાતમક ને નારિતક થતા જતાં, સ્થાપિત મ'તવ્યો અને આર્દર્શોના 
હચમચાટ પછી સત્યાસત્ય શેઃધવા મથતા જગતઆત્માંતી તૃષા 
છોપાવનાર્‌ અમૃતવાળી વાણી તે ગીતાંજલિનું' અનુમ સગીત. 
કવિતાને ધર્ષષ 


ત્રીક લેખક કહે છે તેમ કવિતાતો ધર્મ તત્તત્ઞાનમાં માનવ હદવમાં 
જલસિચન કરવાતો છે અતે તેજ ધેઃરણુ રવીન્દ્રતાથે અ યા ઈમિક 
જવતના આદશો અને જીવતતી પયેષ'શા શું છે તે પોત'તા લખા- 
ણુ।થી સમ'*નવ્યુ' છે અતે ર્વીન્દ્રવાયતી મ ગાંત ફૂતિઓ, એના શબ્દોથી 
શ્રવમુપ્રિય હોય છે, એેથીજ વિચાર અ'તરમાં સે!સરાં ઉતરી નય છે. 
આદતમાતેો જ્ઞાનતપ્રદીપ પમટાવે છે, જગનમહીં ચેતતા લાવે છે, હદયને 
હલાવી મૃકે છે. 

એ ખે અ'શે ગીતાજલિમાં સર્વાત્મૃટ રીતે ઉતરેલા છે અને 
તેમાંજ તેતી મહત્તા છે. ડો, કઝોન્સ કહે છે તેમ: 

“ [ઊડ ક0ાડણ ( 13311053 «લે િંલ?&101 13 
010111 000610ક5ણ 135 113011 ઉણા 13 1'01 030 ૦૦1૭ 
100૬ 01 8[1111. 11 1008 101 0૦0૩0 ઊસ0પણાપ 110 
ધાઈ વોડ ૦  હેથાડપાા]ીાડોો છ 1ણ &00 1010 0 
વ લા 0” (શ10ઉભા 19 00૦૯11૦) 

એવી “ગીતાંજલિ” ગુકજરાતતે શા માટે ન જેધએ | જરૃર 


દ્ર 


ગુજરાતતે એક સસ્કૃતિના ભડાર ખોલી દેવાજ જ્નેઇગે, 

૧૯૧૨ પછી ગુજર્‌ાતતે ગીતાંજલિના ચાર્‌ અનુવાદ મળ્યા છે- 
એક ભાવનગરતા રાણી સાહેબ ન'દકુવર્બાએ પ્રસિદ્ધ કરેલો અનુવાદ ' 
બોશ્તે સવ. ક્નુખ્હૅન દવેતો, ત્રીકો રા. મણભાઇ હરીભાઇ દેશાઇતે 
અતે ચોથે! ર1. રામચ% અધ્વયુ'તે! કાભ્યમય અનુવાદ. 

ત્યારે કોઇ પૂછશે કે આ પાચમા અનુવાદતી શી જરૂર હતી? 
કાર્ણું ઉત્તમ અનુવાદ-ભ્રાષાંતર-કેને કહેવો એ પ્રક્ષના ઉત્તર પર્‌ 
અવલબો રહ્યું છે. 
અનુવાદતું સાહિત્ય 

અનુવાદતા સાહિય તરફ આપણે ત્યાં ધૃચાની નજરથી ક્નેવાય છે. 

અનુવાદતા સાહિત્યને સાહિત્યપ્રગતિમાં કેટલુ' અગત્યનું સ્યાન છે 
છે તે હજુ આપણે જનેતાં શીખ્યા નથી. 

પાશ્યાય જગતની તમામ સસ્કૃતિ એ જગતના સાહિસની સર્વોત્કૃષ્ટ 
મુતિઓ મારફ્તેજ આપષુતે પ્રાપ્ત યઇ શ્રકે છે. તે અ ગ્રેજદારા, એ પ્રથાનુ' 
સાહિય જે પાશ્ચાત્ય જગતે કેળન્યુ' ન હતે તો દુનીયાની સ'સ્ફાત પોતા- 
ની જન્મભૂમિમાંજ સુષુપ્તિ દશામાં પડી રહેતે. જમન, ફેચ રૂશીયત 
સાહિત્યની અમર પતિએ આપષખુને દૃષ્પ્રાપ્પ થઇ પડતે. દહિન્દ્સ્તાનના 
જુદ! જુદા પ્રાંતોમાં જુદી જુદી ભાષાએ છે અને જને દરેક ભાષાની 
ઉત્તમ કૃતિઓ એક”બીન્નમાં અનુવાદિત થાય તહ તો સસ્કતિની આપલે 
અટકી પડે. એ દછિએે અનુવાદસાહઉિત્યનો આવશ્યકતા છે એ તો 
નિવિવાદ વાત છે. 
ઉત્તમ અનુવાદ કયે। ? 

યારે એે સાહિય ખીક્ષવવ! માટે શા ધોરણે! હોવા જોઇએ ? ઉત્તમ 
અનુવાદ કોતે કહેવા-એ બામત પર નિષણષ્ય થવાની જરૂર્‌ છે, 

_ સદ્મત સાક્ષર નવલરામ એક પુસ્તકના અનુવાદની ચર્ચા કરતાં 
લખે છે કેઃ-- 


ન 


“ભાષાંતર કરનારનુ કામ મૃળ કવિના પ્રતિસ્પર્ષિ થવાને ઠેકાણે 
તેતા ભકત, તેના આજ્ઞાંકિત સેવક, તેતા એકાંતિક મિત્ર થવાનુ' છે.” 

“ ભાષાંતર કરનારે કયારે પણુ પે!તાની તરક્તો વધારે ધટાડો 
કરવો ત જઇએ.” 

“જે ગુ'ગુ, જે દેષ જે છટા જે ભાષાની મીઠાશ મૂળમાં છે તે 
સઘળી ભાષાંતરમાં આવવી ન્નેઇએ-જણે તેન્‍« કવિ આપણી ભાષામાં 
લખવા ખેઠૅ હેય તો તે કેમ લખે? 

“મૂળનો રસ કાયમજ ર્‌ાખવે..,...” “ભાષા ભાષાની વાકય 
રચનામાં ફેર છે માટે તે બાબત ગમે તેટલે! ફ્રેરફાર્‌ કરવો), પણુ ભાવાર્થ 
તો તેજ રહેવો! જનેઇએ... ૦૦૦” 


ઉપર્‌ ગણાવી તે ઉત્તમ અનુવાદની વિશિછ્તાએ। સાંગોપાંગ ઉતા- 
ર્વાતે માટે અમુક મતેદથાનતી જરૂર છે. ભાષાંતર કરનારે મૂળ લેખક 
સાથે એવુ તાદાત્મ્ય સાધવું જેઇએ કે એનો આત્માં એક પ્રકારની 
(190551૫113 ) નિષ્ક્રિતામાં વિલીન થાય અને મૂળ કર્તાના આ- 
(મામાં જે કવિતાના આંદોલને “નગ્યા હોય તેના પડછાયા એના આ- 
(મામાં પડે. એક યથાર્ય ઉપમા આપુ તે। ભાષાંતરકર્તાએ ચાામે[ફેનની 
રેકાડ (113 ]દિડણ”ડ ૪ ૦ાંભ્લ 10000103) થવુ' જેધ્એ. જે 
જે સ્વર્ના આંદોલનોથા ગીતતી મધુર વ્યંજના યાય છે તે 
ખધી રેકાર્ડ પર આલેખાય છે. તેમ ભાષાંતરકારે કવિના ઉર્‌-ધ્વનિ 
ઝીલીને પાછા પડધા ર્‌એે જગતને ચરણે ધરવા જેઇએ. 

એટલે “ઉત્તમ' અનુવાદના એ ધેોરેણાએ આ ગીતાંજલિના ભાષાં- 
તરતી સફળતા ૬2લા એ ને]વાતુ' રહ્યુ. 

પાંચે અનુવાદ ભેમા કરી દરેકના ગુણુદોષ મૂળ સાથે સરખાવી 
ખા અનુવાદની પિશિષ્ટતા સાબીત કરવી એ તો વિવેચકતુ' કત વ્ય છે. 

માત એ પાંચે અનુવાદો એક પછી એક અનુક્રમે વાંચી મયા 
પછી બધી સામટી શી અસર્‌ થાય છે તેની કાષ્ઠ તાંધ લેરુ . 


વિશિષ્ટવાએ। 

આખ અનુવાદમાં મૂળ પ'કિતએનુ' પદલાલિત્ય બીન્ન અનુવાદ 
કરતાં વધારે સારી રીતે જળવાયુ” છે. શબ્દની જના મૃળ જેવી 
અહિ પણુ ઉડી રહે છે. એમાં આ ભાષાંતરની સમૂળતા છે. શ્ખ્દો 
મહીથી સરતુ' અથડારવ સાચવી રાઅવામાં આવ્યુ' છે અતે સ'ગીત 
ધ્વનિ મૂળને! કાયમ રાખવા પ્રયાસ થયેલો છે. અને ધણે અ'શે તે 
સફળ છે. પરતુ કયાંક બસુર્‌ સ્વરની માફક કોઇક પ'્િતિએ હૃદયમાં 
આધ્યાત પહોંચાડે છે. ચારે અતુવાદો! સાથે રાખી એમાં સુધારા કરવાની 
કાંધકે જરૂર છે. અતે એેમ થાય તો સર્વોત્તમ અનુવાદ થઇ/ શકે 
મેમ છે. 

અગ્રે ભાષા કરતાં ગુજરાતી કવિવર ટાગોરના વિચારોની સરસ 
ભાવવાહિની ખની શકે છે અને તેથી આ માષાંતર્‌ મૃળના ભાવ સારી 
રીતે *નળવી શકયુ છે. 

આ ભાષાંતરનેો બીજે ચુણુ એ છે કે એ આખુ વાંચી શવ 
પછી એ કૈવળ અનુવાદ છે. એમ નથી લાગતુ. વાકય રચના, શખ્દ 
રચના, ચુજરાતી ભાષાના ધોરણેજ રચાયલી છે. 

અતે છેવટે મૃળ યૃતિના ભાવને ઉતારવા માટે ધણી જહેમત 
ઉઠાવેલી છે. કયાંક કચાશ લાગે છે પષ્યુ તેતું કારષ્ુ એ કૃતિની ઉત્કૃછ- 
' તાને લીધેજ છે. ઝેમાં ભાષાંતર્કારતી આવડતની ખામીને લણનતે નથી, 

અનુક્રમે ગીત ન'. ૩-૧૩-૨૧-૩૫૬-૧%૫-૫૬-૧૭-૭૩-૮૭-૪૧ 
ના ભાષાંતર ધણુાજ સર્મ ભાવવાહી થયાં છે, અને મૃળને સાથે 
લઇ્તે વાંચતાર્‌ સાહિત્યપ્રિય વ્યડિતેિઓઆની મહેનત અફળ નહિ નય. 
અન્તમાં અન્ય કેને હાથે આ પુસ્તકનો ઉપોદ્ધાત લખાવ્યે। 
હેત તો ઠીક થાત, છતાં જે મમતા ને આગ્રહને લપ્ને પ્રકાશકે મને 
કામ સૉંપ્યું' છે તે માટે આભાર માની વિર્મુ' છુ. 


લલિતમોહુન ચુનીલાલ ગાંધી 


શેક ખડો જે. જ 


- ઝતછ 
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વાવ!શ્રર ₹વાન્દ્રનાથ સાવૂર. 


ક ન? 
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જ 753: ત્ટુને આન'દ૬ છે. આ કાચા રાસે તું 
મિ રઝ વાર'વાર ખાલી કરે છે અને નવું જીવન પૂરીને 
વળો પાછે ત્ડેને ભરે છે. 


આ ન્હાની સરખી વાંસની વીણા, ત્હૅ* ગિરિશ'ગા અને 
ગિરિક'દરોામાં ગજવી છે અને તેમાંથી નવા નવા સનાતન 
નવીનતાથી ભરેલાં મધુરાં તાન ત્હે' વાતાવરણુમાં વીંઝયાં છે. 


ત્હારા પવિત્ર હાથના દિવ્ય સ્પર્શવડે સ્હારૂ' ન્હાતુ* 
સરખુ' હુંદય આન'દમાં નાચી ઉઠે છે અને તેમાંથી અવણુ- 
નીચ ધન્યવાદ જાગી ઉઠે છે 

આ સ્હારી ન્ડાની સરખી હથેલીમાં, ત્ડારી જુપાનો- 
ત્હારી ખક્ષિસોનો-અજસ વરસાદ વર્ષે છે. અનેક યુગ. થયા 
એ હાથ ત્હારાં કૃપાજલને ઝીલે છે, છતાં તે હેજી પૂરા 
શરાયા નથી. 


ર ગીતાંજલિ 





ન્ન્જિ--- 

જોરે તું ગ્હને ગાવાની આજ્ઞા કરે છે, ત્યારે મહાર 
હુંદથ અભિમાનથી ફુલાઈ જાય છે. હુ ત્ડારા સુખચ'દ્ર તરફ 
નજર કરૂ' છુ' અને મ્હારી આંખોમાં તરત આંસુનાં પૂર ઉભ- 
રાઇ આવે છે ! 

સહારા જીવનમાં જે ક'ઈ કઠોરતા અને વિષમતા છે, 
તે તરત માધુર્ય ભરેલી સમતામાં દ્રવી નય છે.-અને એકાદ, 
પક્ષી આનન્દપૂવેક સસુદ્ર ઉપર ઉડતું હોય, તેમ ભક્તિ અને 
પ્રેમની કુતુહલપૂણુ પાંખોાવડે સ્હારૂં હૃદય ત્હારા તરફે ધસે છે | 

હું' જાણુ' છુ' કે મ્હારા ગાવાથી ત્ડેને આન'& મળે 
છે; હું' ત્ડારી સમક્ષ એક ગાનારા-ભજન કરનારા-ભક્ત 
તરીકે આવું છું, એ પણુ હું' જાણું છુ. 

ત્હારા ચરણકમલનેો સ્પશ કરવાને સ્ડારી ભજન- 
કીત્તેનરૂપી પાંખ હું ટૂર ટૂર પ્રસારૂ' છુ, અને એ પાંખના 
છેડાવડે જે ચરણુકમલના સ્પરી કરવાની કદિ પણુ હુ' 
આશા ન રાખી શકુ', ત્ડેમતુ' મધુર સ્પર્શસુખ હુ' ભોગવું છુ ! 

ત્હારા સ'ગીતમાં જ્યારે હુ' રગાઈ જાઉ' છુ'-ત્ડારા 
ગુણુગાનતુ' પાન કરીને જ્યારે હુ' આન'દથી મસ્ત થાઉ' છુ'- 
ત્યારે ખરેખર હું મ્હારૂ ભજન ભૂલી જાઉ છુ ! પ્રેસભ- 
ક્તિના આનન્ટમાં ડૂખઓ જાઉ છુ, ત્યારે મ્હુને પોતાને પણુ 
ભૂલી જાઉ' છુ, અને તું જે મ્હારો નાથ-પ્રણુ-સ્વામી છે, 
ત્ડેને ભ્રમથી મિત્ર કહીને બોલાવું છ ! 


દિ... 


ડઊીતાંજહિ હ ૩ 








“ઝે--- 
હે પ્રાણુવલ્લભ | પરમપ્રિય પ્રભો ! તું કેવી રીતે 
ગાય છે, શુ' ગાય છે, તે ક'ઈ હું' કળી શક્તો નથી; પણુ 
તે ગાનના અલૌકિક નાદને હુ' આશ્ચર્યચકિત થઈ સાંભળતો 
સાંભળતો નિઃસ્તખ્ધ ખની જાઉ છુ | 


ત્હારા નાદષ્રહ્માની લહુરિવડે સમગ્ર જગત્‌ ઉદ્ભાસિત 
થાય છે ! ઝળહળી ઉઠે છે ! ત્ડારા સ'ગીતનો જીવનવાયું 
એક પછી એક સમગ્ર આકાશમ'ડળમાં-ખ્રહ્માંડની નસેનસમાં- 
પ્રધાવિત થાય છે | ઉભરાઈ જાય છે ! ત્હારાં એ પવિત્ર 
અને મધુર ગાયનનો અસ્ત પ્રવાહું વજમય પર્વત 
જેવા પ્રતિવાચોને પણુ ભેદીને અસ્ખલિત વેગથી સજેર 
આગળ ધસે છે ! 

ત્હારાં દિજ્ય અને મધુર સ'ગીતમાં સૂર પૂરવાને 
સ્હારૂ' હૃંદયબુલખુલ તલપે છે, ત્યાં આતુરતા ભરી ઉગ્ર 
ઉત્કઠા જાગે છે, પણુ હુ શું કરૂ'? સહારા ક્ષીણુ ક'ઠમાંથી 
સ્વર સુદ્ધાં નીકળી શકતો નથી ! હુ' ગાઉ', બોલુ', સમતાથી 


'ત્હારા સુરમાં સુર મેળવું, એવી પ્રબલ ઈચ્છા થાય છે; પણુ 


વાણી એ સ'ગીતના પ્રવાહમાં વળી શકતી નથી, અને એથી 
હુ હતાશ થઇને-અસુઝાઇને-લાચારીથી રડુ' છુ. પ્રિય 
વલ્લભ ! ત્ડારા મધુર સ'ગીતના અખ'ડ, અન'ત, અલૌકિક 
માહુપાશવડે ખાંધીને મ્હારા દીન હદયને ત્હૅ* કેદી 
બનાવ્યુ' છે ! 





. ગીતાંજહિ હ 


નનન ૨ ----- 

સ્હારા પ્રાણુના પ્રાણ! જીવના જીવન ! હૂંદયના. 
આત્મધન ! ત્ડારા ચેતનમય પવિત્ર સ્પરીને મ્હારા સઘળા 
અવયવો નિર'તર અતુભવે છે, એમ નાણીને છુ સહારા 
શરીરને હમેશાં પવિત્ર રાખવા યત્ન કરીશ. 

સર્વ અસત્ય પદાર્થોને મનઃપ્રદેશમાંથી ખ્હાર હાંકી. 
કાઢવા માટે હું' સદૈવ પ્રબળ પ્રયાસ કરીશ; કારણુ કે એ 
મનોમ'દિરમાં પ્રસજ્ઞાશક્તિના પ્રકાશ પાડનારૂ' ત્હારૂ' સત્ય 
સ્વરૂપ વિરાજે છે, એ હું જાણું છુ. 

મ્હારા અ'તઃકરણુમાંથી સર્વ દુવિકારોને ટૂર કરવાનો 
હું' સવદા યત્ન કરીશ, અને મ્હાસ ભક્તિભાવના ધ્રેમષુ- 
ષ્પને સર્વદા પ્રકુલ્લિત રાખીશ, કારણુ કે એ હૃદયના ઉડા 
ઉડા નિર્ભુતસ્થાનમાં ત્હારૂ' સિ'હાસન છે એ હું* જાણું છુ. 

ત્હારા શ્યામસુંદર સ્વરૂપને મ્હારા પ્રત્યેક કાર્યવડે 
આ વિશ્ચમાં વ્યકત કરવાનો અવશ્ય હૈં' યથાસાધ્ય પ્રયત્ન 
કરીશ; કારણુ કે પ્રત્યેક કાય કરવાની ગતિ મ્હને ત્ડારીજ 
શ્રેરણાશક્તિ અને કૃપાવડે પ્રાતત થઈ છે, એ હું ખરા- 
બર જાણુ છુ. 

-"ખ&--- 

ત્હારા ખપ્રેમપાસામાં ચ'પાઈને માત્ર એક ક્ષણુભર 
સહુવાસસ્ુખ ભોગવવાની હુ' યાચના કરૂ' છુ. પ્રિયવલ્લભ ! 
મ્હારી એ રક ઈચ્છા પૃણુ કર. જે કર્ત્તન્યનો ભાર મ્હારા 
હાથપર રહેલો છે, તે હુ ત્યાર પછી સુખેથી ઉતારીશ. 


ગીતાંજલિ* ષટ 


ઝાતધરિર, ગત્રારિરાદ 





ત્હારા દિવ્ય દિદારથી ડ્ૂર-ત્ડારા મધુર સુખચ'દ્રના 

દર્શનને અભાવે-મ્હાર્‌' ફુર્ખળ હૃદય ત્રિભ્રુવનમાં ડ્યાંય પણુ 
સુખ, શાન્તિ કે સ્કૃત્તિ અતુભવી શકતું નથી. અને એજ 
સ્થિતિમાં કત્તન્ય-કાર્ચોનાો ભાર મ્ડુને દુઃખતરંગોથી ભરેલા 
એક કિનારા વગરના અન'ત મહાસાગર જેવો જણાય છે. 

આજે વિશ્વને આંગણે વસ'તતનુ' આગમન થયુ છે. 
ત્હૈનુ' ગુ'જન અને શ્વસન મ્હારા હૃદયની અટારીને સ્પર્શે 
છે. ભ્રમરકુળ અને મધુમક્ષિકાનાં યુથ નવસુષ્પિત લતા- 
એથી પરિવેણિત પ્રેમઝુ'જના માધવીમ'ડપમાં મધુર ગુ'જ- 
જવ ડરી રહ્યાં છે. 

ત્ડારા સુખચ'દ્ર સનન્‍્ઝુખ ખેસીને, મોન ધારણુ કરીને, 
ત્હારૂ' ધ્યાન ધરવાનો અને ત્હારા ચરણુકમલમાં જીવનસવસ્વ 
સમર્પણ ડરવાનો, એજ ખરેખરો શાન્તિ અને અવકાશ 
ભરેલો! સમય છે. ત્ડારાં ભજન પૂજન અને જ્તાન ધ્યાનને 
માટે એજ સુયોગ્ય ક્ષણુ છે. 

મો દ્ર ડક 

આ ન્હાનાં સરખાં નવવિકસિત પુષ્પને ચુ'ટી લે. 
વિલ'બ ના કર ! નહિ તે તે મીંચાઈ, કરમાઈ, ખરીને 
ધૃળમાં મળી જરે; ત્કૅની મ્હુને ઘણી ભીતિ રહે છે. 

ત્હૈને ત્હારાં રસપૂણું હૃદયપર શૈભા ધારણુ કરતી 
ચુષ્પમાળામાં સ્થાન નહિ મળે, એ હુ' જાણું ષ્'. ( કેમકે 
એટલી ખધી જુપાને તે પાત્ર નથી. ) છતાં પણુ ત્હેને 





તાદા તરદિદેટ. 


ન ગીતાંજલિ. 


દરેક, તાર, હાઉ. 








ત્ડારા કરકમલના સ્પશેવડે ચ'ટીને ત્હેના આદર કર. એવી. 
રીતે અચાનક ચૂટાવાથી ક્ષણુભર ત્હૅને દુઃખ થાય તે! ભલે 
પણુ સહુને ભય રહે છે કે, તે ચૂંટાયા પહેલાંજ દિવસ 
આથમી જાય; સ્હાર્‌' બધું અસ્નાનમાંજ વહી જાય અને એ 
પુષ્પ ત્હારા ચરણુમાં સમપણુ કરવાનો સમય વીતી નાય 1 

ત્હેના રંગ ગાઢો કૈ ઘેરો નહિ હોય અને ત્હેનો સુર- 
ભિ-સુવાસ પણુ કદિ સ્વલ્પ અથવા મ'દ હોય, તે! પણુ દયા 
કરીને ત્હારી સેવામાં ત્હેના સ્વીકાર કર અને હજી સમય. 
છે ત્યાં સુધી ત્હેને ચઢી લે. 

ન્ન 880) ---* 

સ્હારાં સ'ગીતે ત્હેના સર્વ અલ'કાર-આભૂષણુ।નો પરિ- 
ત્યાગ કીધે છે. સુંદર વસ્રાભૂષણુ અને ઠોઠમાઠંતુ' ત્હેને 
અભિમાન નથી. અલ'કારાના અ'તરાયવડે આપણું તાદા- 
ત્મ્ય, આપણી સમતા, એકતા-તૂટી જશે. તેએ મ્હારા અને 
ત્ડારા સ'ચોગની આડે આવરી, અને ત્ડેનાો ઝણુઝણાટ 
ત્હારી મ'ઠ માધુરી ભરેલી વાણીના ધ્વનિને ડૂખાવી દેશે. 


ત્હારાં દિવ્ય દિદારતુ' દર્શન થતાં, મ્હાર્‌' કાબ્યશક્તિનુ' 
મિથ્યા અભિમાન લન્જિત થઇને ગળી જાય છે; હે, 
કવીન્દ્ર ! હુ' તો ત્હારા ચરણુકમળ સમીપ બેસીજ રહ્યો છુ. 
મ્હુને માત્ર સ્હાર્‌' જીવન સીધુ' અને સાદુ' થાય-શુદ્ધ અને 
સરલ થાય-એવેો માર્ગ ખતાવ; કેમકે ત્યારેજ તે ગાયનોાના 
મધુરસ્વર પૂરવાની ત્હારી એક વાંસળી જેવુ' બની શકરો. 


ગીતાંજલિ* છ 








કાકા # કે 

જે બાળકનાં શરીરને રાજશાહી ઠાઠૅવાળા રાજ કુમારના 
ઝખ્ખાવડે શણુગારેલુ' હોય છે અને જેનાં ગળાંમાં હરા 
મોતીની સાંકળીઓ અને રત્નહાર લટકાવવામાં આવે છે, 
ત્હેની રમત ગમતનેોા આન'દ નાશ પાસે છે. પગલે પગલે 
ત્હેના વસ્રાભૃષણુના બોન્ને ત્હેની આડે આવે છે ! 

વખતે તે ફાટી જાય-બગડી જાય-અથવા ધૂળથી તે 
૨જેટાઈને ડાઘા ડાઘાવાળુ' થઇ જાય એવા ભયવડે જગ- 
તૂથી તે ડ્ર રહે છે. અહિ' તહિ' હરતાં ફરતાં પણુ તે ડરે છે. 

માતા ! એથી શું લાભ? આ વસ્તાલ'કારનો શંગાર, 
આ ત્હારૂ' માયાવી બ'ધન, ને પૃથ્વીની આરોગ્યદાયક રજ- 
રણથી સર્વદા ત્ડેને ટ્ૂરજ રાખતું હોય,-આ સામાન્ય મા- 
નવજીવનના સ'સેલન-મહોત્સવમાં પ્રવેશ કરવાને! ત્હેનાો હુષ્ક 
પણુ તે છીનવી લેતું હોય, તો એ ખધા નકામા બોજાનો 
શું ઉપયોગ ? 

અરે સૂખે! ત્ડારી પોતાની ખાંધપર બેસીને તું પો- 
તાને ઉ'ચક્રી જવાનો આ કેવો યત્ન કેરે છે ? અરે, ભિખારી | 
તું ત્હારે પાતાનેજ ગરીખ ખારું ભીખ માંગતો શાને ઉભો 
છે? ત્હને શું કહેવું ? 

જેનામાં સર્વ ભારને સહેવાનુ', ઉઠાવવાનુ' અને વહેવાનુ' 

અન'ત સામર્થ્ય ભરેલુ છે, ત્હેનાજ સખળ હાથમાં ત્હારા 


રટ ગીતાંજલિ? 


બોજાની ઝોળી ભેરવી દૈ અને નિશ્ચિ'ત થા. પરિતાપથી 
પ્રજળીને કદિ પણુ પાછુ' વાળી એ બોજા તરફ જેતો નહિ. 
એ દિવ્ય દીપકને ત્હારી ક્રૂ્ર કામના અને વાસનાએ। 
પોતાના ઝેરી શ્વાસનો સ્પશે થતાં માત્રમાં ખુઝાવી દે છે. ત્હારી 
તૃષ્ણા એટલી ખધી અપવિત્ર છે. એ કામનાના અપવિત્ર 
હાથવડે કદિ પણુ બક્ષિસ માંગતો કે લેતો નહિ. પવિત્ર 
પ્રેમવડે વગર માગ્ઝુ' જે અર્પણુ કરવામાં આવે તેજ સ'તો- 
ષથી સ્વીકારીને સુખી ર્હે. 
બુન 
અહિ' ત્હારી ચરણુપાદુકા છે અને અત્ય'ત ગરીખ, 
અતિ દીન, હીન, પાપી અને રુર્ભાગી પામર પ્રાણીઓ જ્યાં 
રહે છે વ્યાં ત્હારાં ચરણુકમળ રહે છે. 
એથી જ્યારે હું' ત્હારા પાદપદ્મમાં સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત 
કરવાને! પ્રયત્ન કર્‌' છુ, વારે એ દીન, હીન અને પામર 
પ્રાણીઓથી પરિવેછિત ઉડા અધઃપ્રદેશમાં પડી રહેલા ત્હારા 
ચરણુકમળને સહારા સ'યુક્ત હાથ, સ્પર્શ કરી શકતા નથી. 
અત્ય'ત દીન, પામર અને ૨₹ક લોકોનો ભિક્ષુકના જેવા 
ગરીખ પોષાક પહેરીને સવેદા તું ફરતે! ફ્‌રે છે, ત્યાં અભિમાન 
પ્રવેશ કરીને કદિ પણુ ત્હારા ચરણુકમળને પહોંચી શકતું નથી. 
એ ૨'ક, અધમ અને પાપી પ્રાણીએ જેએ અનાથ 
છે, ત્હેમને સનાથ કરી, ત્હેમના સ'ગમાં રહેનારાં ત્હારાં 
 ચરણુકમળની પ્રાતિ મ્હારા હૃદયમાં કદિ પણુ થનાર નથી. 





શ્રીયત ₹વિવાબુ વૉતાના સિત્રાંગ નાટવાના સિત્રોવનષી 
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આ ત્હારાં ભજન-ગાયનના પ્રલાપ અને માળાના 
જપ એ સર્વ છેડી દે. મન્દિરનાં સર્વ દ્રાર બ'ધ કરીને, 
ત્હેના અ'ધકારમય એકાન્ત ખણામાં બેસીને તું કોની પૂજા 
કેરે છે? કેોતુ' ધ્યાન ધરે છે ? ત્ડારી આંખો ઉઘાડ અને 
નજર કર. તું જેતુ' પૂજન કરે છે, તે પ્રભુ ત્ડારી સન્‍્સ્ુખ 
કયાં છે ? 

કુષિકાર જે ઠેકાણે ક્ષેત્રની ખરડ અને કઠોર જમીન 
ખેડી રહ્યો છે અને જે ઠેકાણુ રસ્તો સાક્‌ કરનારો મજાર 
પત્થર ફ્રેડતો બેઠો છે, ત્યાં ત્હારો પ્રભુ છે. ઉનાળાના પ્રખર 
તાપમાં અને વર્ષાની સખત ઝડીમાં સદ્દોદિત ત્હેમનીજ 
સાથે તે બેસે છે. ત્હેનાં વરરા રસ્તાની ધૂળથી રનેટાચેલાં 
છે. ત્હારી ખાહ્ય પવિત્રતાનો પોષાક ઉતારીને ક્ષણભર ટ્ર 
સૂક, અને એ ત્હારા પ્રભુની પેઠે તુ' પણુ એ ધૂળથી ઘેરા- 
ચેલી મેલી જમીનપર ઉભો રહીને કામ કર. 

સોક્ષ ? તુ' માને છે એવો સોક્ષ ક્યાં મળવાને છે ? 
આ ચૃષ્િ નિર્માણુ કરવાના વિચિત્ર કાર્યને આપણા પ્રભુએ 
પોતે પોતાની મેળે સ્વેચ્છાપૂવક સ્વીકાર્યું છે, એ પ્રભુ પણુ 
આપણી સર્વની સાથે નિરંતર જન્મ-મરણુની ઘટમાળમાં 
ઘૃસ્યાજ કરે જે. 

ધ્યાન-ધારણાની ત્હારી અ'ધારી ગુષ્ામાંથી ખહાર 

આાવ. ત્હારી પુષ્પાંજલિ અને ધૂપ સુગ'ધિ બાજુએ મૂક. 


૧૦ ગીતાંજલિ. 





ત્ડારાં વસ્રા રજટાઈ અથવા ફૂટી જાય તેથી શામાટે ગભ- 
રાય છે? તેમાં શું મ્હોટુ' તુકશાન થવાનુ છે? (શું પ્રભુથી 
ચોષાક વિશેષ છે? ) બહાર આવ, પ્રભુને ને, અને ત્હારેૅ 
કપાળે પ્રસ્વેદની જાળ ખાઝે, ત્યાં સૂધી ત્હેમની બાજુમાં 
બેસીને મહેનત કર. 


સહારા પ્રવાસમાં લાંબા સમયતુ' પ્રચોજન છે અને 


જે સ્થાને સહારે પહોંચવું છે, ત્યાં જવાનો રસ્તો પણુ 
ઘણુ! વિકટ છે. 


પ્રકાશના પ્રથમ કિરણરૂપી રથમાં બેસીને હુ' બહાર 
નીકન્યો. પ્રવાસ કરતો અહિ' સુધી આવ્યો. અસ'ખ્ય તેજ- 
સ્વી ગોળાઓ-ગ્રહુ-નક્ષત્રે ઉપર મ્હારાં પગલાંની નિશા- 
નીઓ કરતો ડરતો, હું' સા જગતૂના નિજન આકાશમા- 
ગેનુ' અતિકેમણુ કરૂ' છુ. 


ત્ડારી પાસે પહોાંચવાને માર્ગ, અતિ કઠિન, દીધ અને 
અડચણેુથી ભરેલો છે. સરળ માગ તે! એકજ છે અને તે 
પ્રેમાળ, મધુર તેમજ પવિત્ર ગાયન છે. 


એ માગેના પ્રવાસમાં પોતાના ઘરતુ' દ્વાર મળે ત્યાં 
સુધી બીન અનેક માણુસોના દરવાજા ઠોકવા પડે છે. અ'દ- 
રની ડ્ર ટ્ર પ્રકાશતી યસ્વેદીને પહાંચવા માટે ખહારના 
અનેક ઉ'બરા ઓળ'ગવા પડે છે અને ખ્હારના અનેક જગ- 
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તૂમાં પરિભ્રમણુ કરવું પડે છે, ત્યારેજ છેવટે છેડો 
હાથ લાગે છે. 

મ્હારી આંખો ખ'ધ કરીને તું અહિ'જ છે, એવું કહે- 
વાનો સમય મળ્યો, તે પહેલાં સ્હારી આંખો ટ્ર ટ્રૂરની 
ભળતીજ દિશામાં નિરર્થક અહિ' તહિ' ભટકવી રહી. 

અરેરે ! તું ડયાં છે? એ પ્રશ્ન અને એ પોકાર, દ્રવી. 
દ્રવીને અશ્રરૂપે હજારો ઝરણુામાં વહેવા લાગ્યો. છેવટે “ડુ 
આ રહ્યો? એવા પ્રત્યયનુ' જ્યારે પૂર આવ્યુ, ત્યારે ત્હેમાં 
સમગ્ર વિશ્વ સ્નાન કરવા લાગ્યુ'-તેમાં ડૂખઓી જતું જણાયુ ! 

જે ગાયન ગાવાને હુ આ જગતૂમાં આવ્યો તે આજ 
દિવસ સુધી ગાયા વગરતુ જ રહ્યુ છે. 

આજ સુધીના બધા દિવસો મ્હે' મ્હારા વાજિન્ત્રના 
તાર ઉતારવા અને ચ્ઠુડાવવામાંજ વૃથા વીતાવી દીધા ! 

ચોગ્ય સમય હુજી આવ્યો નથી. ગીત ઉપર મ્હારો 
અધિકાર જામ્યો નથી. સ્વર બરાબર બેઠો નથી. લય હાથ 
લાગી નથી અને સ્હારી શખ્દયોજના હજુ સુધી પણુ ઠૅરી 
નથી. એક માત્ર વ્યાકુલ-ય ત્રણાભરેલી-ઇચ્છા અને ત્હેનોા 
તનમનાટ સહારા હૃદયમાં જાગી રહ્યા છે ! 

કૅળિ હજી વિકાસને પામી નથી-પષુષ્પતુ' સુખ ઉઘ- 
ડેચું' નથી, નિઃશ્વાસ નાંખતો વાયુ માત્ર ત્હેની આસપાસ, 
ઝુકે છે અને ઘુધવે છે ! 
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ત્ડેના હાસ્યચચિત મધુર સુખચ'દ્રને હજી હું' જેઈ 
શક્યો નથી. અરે! ત્હેનો સ્વર પણુ હજી સ્હે' સાંભન્યોા 
નથી ! માત્ર સહારા ઘર પાસેના રસ્તા ઉપર પડતાં ત્હેનાં 
મ'દ પગલાંજ સ્હે' ટૂર ટ્રથી સાંભળ્યાં છે ! 

ભૂમિઉપર ત્હૈતુ' આસન ખિછાવવામાંજ સહારા દીર્ઘ 
જીવનના અમૂલ્ય દિવસો વીતી ગયા, પણુ દીપક હજી સુધી 
પ્રકટયો નથી. અને ત્યાં સૂધી ત્હેને મ્હારા ઘરમાં ડુ 
ખોલાવી શકતો નથી. 

ત્હેના દશીનની-ત્હેના સ'ચોગની-ત્હેની પ્રાસિની-આ- 
શામાં ને આશામાં હું' જીવન ધારણુ કરી રહ્યા છુ રેહારા 
દિવસો વીતાવું છુ'; પરુ આજ સુધી ત્હેમનો સૈળાપ કે 
ત્હેમતુ' દશેન થયુ' નથી. 

સ્હારી ઇચ્છાઓ અનેક છે અને સ્હારૂ' આકદ દયાટ્રર 
તેમજ પ્રેમભીતુ' છે, તેમ છતાં સ્હારી માંગણી કઠોર રીતે 
નાકંબુલ કરીને સદેવ તું સ્હારૂ' રક્ષણુ કરે છે. આ ત્હારી 
અપૂવ-પ્રબળ મુપાતુ' ફૂળ મ્ટારા જીવિતના અ'શમાં-ત્ડેના 
પ્રત્યેક અણુ પરમાણમાં ફ્ળીભૂત થયુ છે. 

સહારે વગર માગ્યે, દિન પ્રતિદિન સાદી પણુ મ્હોટી 
સ્હોટી અનેક બક્ષિસો તું મ્હને આપે છે, (આ આકાશ, અને 
પ્રકાશ, આ મ્હારો દેહ, જીવાત્મા અને મન એ સર્વ ત્હુમારોજ 
અક્ષિસો છે,) એ સર્વ બક્ષિસોને પ્રતિ દિવસ અધિક પાત્ર 
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કૅરે છે તેમજ પ્રબળ તૃષ્ણાવડે પ્રાસ થનારા મહાન્‌ સ'ક- 
ટૉમાંથી મ્હારૂ' તું સર્વદા રક્ષણુ કરે છે. 

અનેક વખત હું' આળસુ થઇને ગાંડાની પેઠે નિરૂ- 
દ્દેશ ભટક્યા કરૂ' છુ, અને વખતો વખત હું' પાછે જાગૃત 
થઈ ને પ્રાપ્ય વસ્તુની શોધમાં વ્યામુળતાથી આગળ વધું 
છુ. પણુ તું નિર્દયતાથી ત્હારૂ' સુખ સ્હારાથી છૃપા- 
વતોજ ફૂરે છે ! 

અનેક દિવસ વારંવાર મ્હારી ઇચ્છાનો અસ્વીકાર કરીને 
ત્હારી પૂર્ણુ જુપાનો તું સહુને પાત્ર બનાવે છે. અસ્પણ, અશુભ 
અને સેદિગ્ધ વાસનાઓના ભય તેમજ સ'કટમાંથી મ્હારૂ' 
રક્ષણુ કરી ત્હારા સ્વોકારને પાત્ર સહુને બનાવે છે. 


ધુ 


ત્હારાં ગીત ગાવાને હુ' અહિ' આવ્યો છુ. ત્હારા 
સા વિશાળ મન્દટિરમાં-ત્હેના એક ટરના ખૂણામાં સ્હારી 
સેક બેઠંક છે. 


આ ત્હારા જગતમાં હુવે સહારે કરવાતું ક'ઈ કામ 
બાકી રહ્યુ' નથી. મ્હાર્‌ૂ' નિરૂપચોગી જીવન, પ્રચાજન વગ- 
રનાં-ઉદ્દેશ રહિત-ગાયનો ગાવામાંજ વીતી જય છે! શું 
ત્હેને માટેજ એ જીવન નિર્માણુ થયુ' હશે ? 

મધ્ય રાત્રિના અ'ધકારમય મન્દિરમાં શાન્ત-નિઃશખ્દ- 
ત્હારી ઉપાસના કરવાનો જ્યારે સમય થાય, ત્યારે હે 


'ઉ૧૪ ગીતાંજલિ હ 


સારરિકા-તાદીરોટ તરરિરિટ પાઉ ત0પદિટ, રાઉ... તારરિરિટ .. તાઈ. દદ. તાદ... તાઉરિો.. ત0દિર.... 


વલ્લભ ! હૈ, પ્રભ્ના ! સ્હને ત્ડારી સન્‍્સુખ ઉભા રહીને 
ગાવાની આસ્તા કરજે. 

પ્રાતઃકાળની મધુર વાયુલહેરિયોમાં જ્યારે સ્હારી સુવણુ- 
“મય વીણાને સૂર ચ્હડાવી હું” વગાડવા લાગુ, ત્યારે ત્હારાં 
ચરણુસસીપ હાજર રહેવાની આજ્ઞા કરીને સ્હારૂ' માન રાખજે. 

આ જગત્‌ના ઉત્સવમાં ભાગ લેવાને સ્હેને આમ'ત્રણુ 
મળ્યુ' હોવાથી, મ્હારૂ' જીવન સુખપૂર્વક સફળ થયુ', એમ 
સ્ટુને લાગે છે. મ્હારી આંખોના પડદા તૂટયા છે. હુ' નિરી- 
ક્ષણુ કરી શક્યો છુ' અને સહારા કાન સાંભળીને પરિ- 
તૃત થયા છે. 

આ ઉત્સવની ઉજવણીમાં સ્હારૂ' વાજિ'ત્ર વગાડવાની 
સ્હૅને આજ્ઞા મળી હતી. એ કાર્ય મ્હુને સોંપવામાં આવ્યુ 
'હૈતુ' અને તે સ્હેૅ* યથાશક્તિ ખજાવ્યુ' છે. 

હવે હું" પૂછ છુ' ડે, મન્દિરમાં પ્રવેશ કરવાનો અને 
ત્યાં ત્ડારૂ' સુખદશેન કરીને સુ'ગે મ્હાડે ત્ડારા ચરણુમાં 
પ્રણિપાત કરવાનો સમય હવે આવી પહોંચ્યો છે કે નહિ ? 


---૧૭--- 


છેવટે વણ્ઞભના હાથમાં પ્રેમપૂર્વક મ્ટારૂ' સવસ્વ સમ- 
પેણુ કરવાનીજ રાહુ નેઈને હુ' બેસી રહલા છુ, એથીજ 
આટલે ખધેો વિલ'બ થયો છે, એથીજ ખીના' કરવાનાં 


ગીતાંજલિ ૧૫ 


કામોની વિસ્મૃતિ અને અપૂણુતાનો હું' અપરાધી બન્યો છુ. 
સ્હુને જકંડીને ખાંધી લેવા માટે લોકે! પાતાના કાયદ્ટા 
કાનુના લઇને આવે છે, પણુ હુ' હૅ'મેશ તેમને તાળી દઇને 
છટકી જાઉં છુ કારણુ કે હું તો માત્ર પ્રેમીના ચરણમાં 
સ્ડારૂ' જીવન સર્વથા સમર્પણુ કરવાની જ રાહે નેતા બેસી 
રહ્યા છુ' ! 

લોકો સહારો દોષ કાઢે છે, મ્હુને: ઉપાલ'ભ આપે છે 
અને સ્હને બેદરકાર કહે છે; ત્હેમનો ઠૅપકો બરાખર ચોગ્ય 
છે. ડુ' દોષિત છુ ત્ડેમાં ક'ઈ પણુ શકા નથી. 

બજારના દિવસ પૂરો થચે,, ગુજરી ઉઠી :ગઈ છે, 
ઉઘોગી લોકેોતુ' સવ કામ પૂરૂ' થયુ' છે. મ્હને જેઓ નિર- 
થક ખૃમા મારતા-બોલાવતા-ઉભા હતા, તેએ છેવટે બધા 
ગુસ્સે થઇને ચાલ્યા ગયા છે. હું તો માત્ર પ્રિય વહ્ભના 
ચરણુમાં સ્હને પોતાને સમર્ષણુ કરવાની રાહુ જેતે ઉભે। છુ ! 

વાદળદળ એક ઉપર એક તૂટી પડે છે અને અ'ધ- 
કાર ઘેરાતો જાય છે. પ્રાણ્વક્ષભ ! મ્ડારા સવસ્વ ! ત્હારા 
દરવાજા ખહાર મ્હુને રાહે નેતો અને રડતો એકલે! શા 
માટે ઉભો રાખ્યો છે ? 

પોતપોતાના કામમાં લોકે જ્યારે નિમશ્ન હોય છે 
ત્યારે, મધ્યાન્હના પ્રકાશિત સમચે હું' ત્ડેમની સાથેજ રહુ” 
છ'; પણુ આજના આ ઘોર અ'ધકાર વખતે એક માત્ર ત્હારા 


વૃદૃ ગીતાંજલિ* 


માટેજ-ત્હારા દર્શનની આશા રાખીને-ડું' અહિં એકલો 
વ્યાકુળ ઉભો છુ. 

જે ત્હારા મધુર સ્ુખચ'દ્રની ઝાંખી મ્હુને નહિ કરાવે, 
ને તુ' નિર્દથતાથી સ્હાારી મશ્કરી કરીને મ્હુને એક ખાનએ 
ફેકી દેશે, તો હુ' આ ક'ટાળા ભરેલા વર્ષાના ભય'કર લાંબા 
દિવસો કેવી રીતે ગુજારીશ ? 

ઘેરા નીલાકાશના આ ડ્ર સૂધી પ્રસરેલા ઘોર અ'ધ- 
કાર તરકફ્‌ એકી ટરે નજર કરતો હુ' આંખા ખે'ચી રહ્યો છુ 
અને ક્ષણુભર પણુ ખંધ નથી રહેતો એવા જે આ તોફાની 
વાસુ વહે છે, ત્હેની સાથે રડતું સ્હારૂ' હૃદય ડયાં ડયાં 
ભટક્યા કરે જે ! 

જે તું સ્ટારી સાથે નહિ બોલશે, તે! ત્ડારા માનવડે 
પણુ છેવટે હુ" સ્હારૂ' હૃદય ભરી રાખીશ. ત્હારી કૃપા 
અથવા અવકુપા; ત્હારા રાગ અથવા અતુરાગને શાન્ત 
રહીને સુંગે મ્હોડે હું' સડન કરીશ. ચાંદરણાવાળી રાત્રિ 
જેવી રીતે પહેરો ભરતી સુંગે મ્હોડે સહનશીલતાથી 
પોતાતુ' મસ્તક નમાવીને ઉભી રહે છે, તેવી રીતે હુ' પણુ 
ત્હારે માટે સહનશીલતા અને ધૈર્યથી રાહુ જેતો હદય 
નમાવીને ઉભે! રહીશ. 

પ્રાતઃકાળ અવશ્ય થશે-સૂર્યનાં સુવણસદશ સોન્ટર્ય 


જ 


કિરણૂ। ફૂટરો, રાત્રિના અ'ધકાર ન્હાશી જરે અને ત્હારે 


ગીતાંજલિ? ૧ૂછ 
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દ તાદ, સાઇશ દદો તાઈ તાપે. તઈઞ 


મધુર સ્વર આકાશનો પડદો ચીરીને એ સ્૪ુવણુમય કિરણુનાં 
ઝરણુ સાથે ગગનમાં માન ધ્વનિ ગજાવતો પ્રસરી રહેશે ! 
એ વખતે પક્ષિચોના પ્રત્યેક માળામાંથી ત્ડારા મધુર 
શબ્દોને પાંખો ફૂટશે અને સમીપના સ્હારાં વન-ઉપવન 
અને વૃક્ષમુ'નેમાં ખીલેલી પુષ્પપાંખડીઓમાંથી ત્હારાં 
ગીતનો મધુર આલાપ ઝણુઝણાટ કરતો વિસ્તાર પામશે. 





ન્-ક્૦ --- 


ગપરરેર ! જે દિવસે કમળની પાંખડીઓ ખીલી, ત્યારે 
સ્ટારૂ' મન નિરૂદ્દેશ ભટકતું હતું; એથી તે મ્હારી ટદૃછિયેજ 
ન પડયુ' ! સ્હારી પુલ વીણુવાની ટોપલી ખાલી હતી અને 
ખીલેલાં કમળ તરફ મ્હારૂ' ડુર્લક્ષ હતું ! 

રહી રહીને, થોડે થોડે અ'તરે, સહારા હુદય ઉપર 
ઉદાસીનતા છવાઇ રહેતી. સહારા સ્વપ્નમાંથી હુ' એકાએક 
ચમકી ઉઠયો અને દક્ષિણુ તરફથી વડી આવતી વાયુ લહુ- 
રિયોમાં પૂર્વે કહિપણુ નહિ અતુભવેલી, એવી કોઈ અલૌકિક 
સ્ુરભિની મધુરતામાં સ્હારૂ' હૃદય ડૂબવા લાગ્યુ ! 


એ અસ્પટ સૌગ'ધમય માધુયનેો અતુભવ પ્રાસ થતાં- 
જ સ્હારૂ' અ'તઃકરણુ પ્રિય દર્શનની ઈચ્છાથી આતુર થયુ. 
એ ડુઃખભરેલી ઉત્ક'ઠા અને વ્યાફૂલતામાં મ્હુને લાગ્યુ કે, 
ગ્રીષ્મકાળનાો આતુરતા ભર્ચૌ વાયુ આત્મતૃત્તિને માટેજ વહી 
ભાગ્યો હોવા જઇએ ! 


ઉદ ગીતાંજલિ? 


એ વખતે માધુર્ય આટછુ' બધું મ્હારી નજીક છે, તે 
મ્હારૂ' પોતાનુ-મ્હારી માલીકીનુ'જ છે-અને ત્હેની સ'પૂણુ 
સુવાસિકતા સહારા પોતાનાજ હંદયાકાશના મમૈભાગમાંથી 
વિકાસ પામેલાં કમળની છે, તેનુ' મ્હુને લેશ પણુ ભાન ન્હોતું. 

હવે મ્હારી નોકા મ્હારે ઝુકાવવીજ જેઈએ. મ્હારો 
અમૂલ્ય સમય કિનારા ઉપરજ આળસમાં પસાર થઈ ગયો. 
ખરેખર ડું' હુતભાગી છુ 

વસ'તત્રઇુ આવી, પોતાની પુષ્પસ'પત્તિની ભેટ ધરીને 
પાછી વિદાય પણુ થઈ ગઈ! હુવે આ કરમાઇ ગયેલાં 
નિર્માલ્ય સૂકાં કુલેના બોને હાથમાં ઉઠાવીને હુ' ગાંડાની 
ચેઠે વાટ નેતો બેસી રહ્યો છુ ! 

પાણીના તર'ગો ગજેના કરતા સ્હોટા મ્હોટા ઉછાળા 
મારી રહ્યા છે અને કિનારા ઉપરની વિશાળ છાયાવાળી 
'ખીણુમાં કરમાઇને પીળાં પડી ગચેલાં પાંદડાંએ ફ્ડફડાટ 
કરતાં નીચે પડે છે. 

શુન્ય આકાશ તરફે દૃષિ માંડીને તું શું નેયા કરે છે ? 
સ્હામેના કિનારાપરથી વહી આવતા વાયુના પ્રવાહની સાથે 
ટૂર ટૂરથી ખે'ચાઈ આવતાં ગાયનનો દિવ્ય સુર હવામાં ક'પન 
ઉત્પન્ન ફરતો શું ત્હારા હુંદયને દ્રવિત નથી કરતો ? 

વર્ષાકતુની અ'ધારી-શ્રાષારી-રાત્રિની ગાઢ છાયામાં 
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ધીમે પગલે એ રાત્રિના જેવી શાન્તિથી, ચોરી છૂપીથી બધા 
પહેરેગીરોની નજર ચકાવીને તું ચાલે છે. 

આજે ઉષાએ પોતાનાં નેત્રો મીંચ્યાં છે; પૂવમાંથી 
સપાટાબ'ધ વબ્હૈતા વાયુના પ્રબળ પ્રવાહની ત્હેને લેશ પણુ 
સ્પૃહા નથી. સદેવ જાગૃત રહેનારા નીલવણુના આકાશે આજે 
અ'ધારપછેડા જેવો કાળો ખુરખા ઓઢયે છે. 


ઉપવનો અને વૃક્ષમુ'જેએ પોતાનાં ગાયન બ'ધ કયી 
છે, અને પ્રત્યેક ઘરનાં દ્રાર પણુ આ વખતે બ'ધ થયાં છે. 
આ નિજેન રસ્તામાં તુ' આ વખતે એકલો એકલેોજ ચાલતો 
જણાય છે. મ્હારા પ્રેમની મૂત્તિ ! મ્હારા એક માત્ર મિત્ર ! 
હુંદયના સખા ! સહે મ્હારા ઘરનાં બારણાં ખુદ્વલાંજ રાખ્યાં 
છે. મધુરાં સ્વસાંની પેઠે તુ' પાસે થઇને ચાલી જતે નહિ. 

હૃદયના મિત્ર | આજની આ તોફાની રાત્રે તુ શું 
ત્હારા પ્રેમના પ્રવાસમાં ઘર છેડીને ખ્હાર ફરે છે ? કોને 
મળવાને માટે આ પ્રવાસ? આ આકાશ પણુ જાણે નિરા- 
શાથી ડુસ્કાં ભરતો હોય તેમ જણાય છે ! 


આજે રાત્રે સહુને ઉંધ આવતીજ નથી. પ્રિય મિત્ર ! 
હું' વારવાર સ્હારાં બારણાં ઉઘાડુ' છુ' અને ખહારના કાજળ 
જેવા ગાઢ અ'ધકાર ઉપર નજર નાખુ' છુ% પણુ મ્હુને ક'ઈ 
નજરે પડતુ નથી. હુ' આશ્ચયે પાસુ ૪' કે તુ' કચે રસ્તે 
થઇને જાય છે ! 
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પ.ર... 


સહારા હૃદયવધભ | શાહીના જેવી કાળી જણાતા, નદીના 
અ'ધારાથી છવાચેલા કયા કૃષ્ણુ કિનારા ઉપર-ડોળા ઘૂરકા- 
વતાં ભય'કર જ'ગલના કયા ટ્ૂરના છેડા ઉપર-અથવા ગ્લાનિ 
ભરેલા વાંકા-ચૂંકા ગાઢ અ'ધકારમય કયા ખીણુવાળા પ્રદે- 
શમાં થઈને-તુ' મ્હુને મળવાને એકલો એકલે અ'ધારે રસ્તે 
ચાલતો આવે છે ? 





દિવસ અસ્ત પામ્ચોા છે, પ્રકાશની ચાદર સ'કેલાઈ 
ગઈ છે, પક્ષિચોએ પોતાનાં ગાયન ખ'ધ ડર્યા છે, પ“ખાની 
પેઠે ચાલતા પવનના ઝપાટા પણુ થાકીને શાન્ત થયા છે. 
આ વખતે જેવી રીતે ત્હૅ' પૃથ્વીની આસપાસ ચોમેર 
નિદ્રાતુ' આવરણુ વીંટાળી દીધું છે અને ઝાંખી સ'ધ્યાને નેઇને 
સ્લાન થઈ નમી જતાં કમળની પાંખડીઓને ત્ડારા કોમળ 
કરકમળવડે નરમાશથી બીડી દીધી છે, તેવીજ રીતે અ'ધ- 
ઝરના ગાઢ પડદો સહારા પર પણુ ઢાંકી દે. 

જે પ્રવાસીતુ' ભાતું, ત્હેના પ્રવાસ પૃરો થયા અગા- 
ઉજ પૂરૂ' થઈ ગયુ' હોય, જેનાં વસ્રા રસ્તાની ધૂળથી 
રનેટાઇને ફાટી ગયાં હોચ, અને પ્રવાસના સતત શ્રમવડે 
જે છેક થાકીને નિર્બળ થઈ ગયો હોય, તેવા પ્રવાસીનાં 
લજજા અને દાર્દ્રિને તું ટૂર કર. રાત્રિના આવરણુમાં જેવી 
રીતે એકાદ કુલ તાજુ' થાય છે, તેમ ત્હારી દયામય 
રાત્રિની છાયામાં ત્હેના જીવનપુષ્પને પણુ સાજુ' તાજુ કર. 
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દ 
આ નિરૂત્સાહુ અને ક'ટાળા ભરેલી શાત્રમાં સહારે 
સર્વ ચિ'તાભાર ત્હારે ચરણે મૂકીને, ત્ડારા વિશ્વાસના ખો- 
ળામાં મ્ડેને કશી પણુ અડચણુ વિના શાન્તિથી નિદ્રા 
લેવા દે. 
સ્ડારાં મ'દ અને નિરૂત્સાહી-ડગમગતાં-હુદયને ત્હારી 
ઉપાસના માટે શિરજેરીથી સજ્જ કરવા દેતો નકિ. દિવસે 
કામ કરવાથી પરિશ્રાંત થયેલાં નેત્રો ઉપર રાત્રિનો કાળે 
પડદો ખે'ચીને, ફરીથી તું તેને નવાં તેજવડે જાગૃત કરે 
છે, નવો ઉત્સાહ અને નવો આન'દ રેડે છે. આ ખધા ચમ- 
ત્કાર ખરેખર તુંજ કરે છે ! 
તે આવીને સહારા સાનિધ્યમાં બેઠો; છતાં પણુ હું 
જાગ્યો નહિ. કેવું મ્ડારૂ* ડુર્ભાગ્ય કે ડું' એ વખતે કુ'ભકણુના 
જેવી પિશાચ નિદ્રામાં ઘેરાચેલોજ રહ્યો ! 
તે આવ્યો ત્યારે રાત્રિ પ્રશાન્ત હતી. ત્ડેૅના હાથમાં 
પેલી ત્હેની જાદુભરેલી વીણા હુતી અને મ્હારાં સમણાં, એ 
વીણાના મધુર રવથી ભરાઇ ઉભરાઈ જતાં હતાં ! 
અરેરે ! સ્હારી સઘળી રાત્રિઓ આવી રીતે વ્યર્થ કેમ 
જાય છે? સ્હારી પાપિણી નિદ્રાને જેનાં સ્ુખશ્ષાસનો વાર'- 
વાર સુખસ્પરશી થયા કરતો, ત્ડેનાં સાક્ષાત્‌ દર્શનથી હું 
હેતૂભાગી હવે શા માટે વ'ચિત રહ છુ 1 
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પ્રકાશ ! અરે, તે પ્રકાશ ક્યાં છે ? ઇચ્છા શક્તિના 
પ્રજ્વલિત અજ્તિવડે તે પ્રકાશને જઝૃત કર ! ઉજવલિત કેર ! 


દીવો આ રહ્યો, પણુ ત્હેની જ્યોતિને ફેડફ્ડાટ બિલ- 
મુલ જણાતો! નથી. મ્હારાં હુદય ! ત્હારે માટે એવુંજ દેવ 
નિર્માયુ' છે ! અરેરે ! ત્ડારે માટે આવાં જીવન કરતાં તો 
મૃત્યુ પણુ હુજારગણું સારૂ . 

આપત્તિ ત્હારૂ' બારણું ઠોકે છે અને પ્રિયનો સ'દેશો 
કહી બતાવે છે. તે કહે છે:-“ ત્હારો વહ્નભભ જાગે છે અને 
આ રાત્રિના અ'ધકારમાં છૂપી રીતે પ્રેમસમાગમને માટે જે 
સ્થાનનો સ'કલ્પ કર્ચોચ છે, ત્યાં ત્ડને બોલાવે છે.” 


સેધની ધનઘટાવડે આકાશ આચ્છાદિત થઇ રહ્યુ” 
છે, અને વર્ષાદ મૂશળધારે સતત પડ્યા કરે છે. સહારા 
હૃદયમાં આ વખતે જે ખળભળાટ થઈ રહ્યો છે, તનમનાટ 
મચી શહ્યો છે, તે શું છે એ ક'ઇ હુ' સ્હુમજી શકતો નથી ! 
એ વ્યાઝુળતાભર્યા તનમનાટનોા લેશ પણુ અર્થ અથવા હેતુ 
હાલ સહારા લક્ષમાં ઉતરતો નથી ! 

ક્ષણુવાર તલવારના સખાકા જેવો વીજળીનો ચમકાર 
થાય છે. પાછે ધોર અ'ધકાર ફ્રેલાય છે. એથી મ્હારી દૃછિ 
ઉપર અ'ધકારભરેલી ખિજ્ઞતતાનો ગાઢ પડદો ઘેરાઈ વળે 
છે ! આ વખતે રાત્રિતુ' એ દિવ્ય ગાયન મ્હૅને આકર્ષવાને, 
બોાલાવવાને-સાંકેતિક-ઠેૅકાણુંથી પોતાનાં મધુર તાન વીંઝે છે 
અને મધુર ધ્વનિ ઉઠાવે છે. એ ઠૈકાથુ દોરી જનારા માર્ગમાં 
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સ્હારૂ' હૃદય ગોથાં ખાતું અને ઠોકરાતુ' ઘોર અ'ધારાંમાં 
આગળ વધે છે. 

પ્રકાશ | અરે, તે પ્રકાશ ડયાં છે ર વાસનાના પ્રજવ- 
લિત અન્સિવડે તે પ્રકાશને જાઝૃત કર. આકાશમાં વાદળની 
પ્રભળ ગજેના થાય છે અને શૂન્ય પ્રદેશમાં તોફાની વાયુ 
નેરથી ઘુઘવતે જાણું ચીસો પાડતો હોય તેમ સ્હોટા વેગથી 
વહે છે. કાળમીંઢ પત્થર જેવી, કાળી કાજળ જેવી, રાત્રિ 
અ'ધારી છે. એ અ'ધારામાં કલાકના કલાક વ્યર્થ વીતી 
જાય છે, એ ઘણું ખેદકારક છે. તેને સફળ કરવાને હૈ, 
વછ્ષભ ! ત્હારાં દિ્ય ચૈતન્યરૂપ તેલવડે આ હૂંદયમાં પ્રેમનો 
દીપક પ્રકટ કર! 


સાચાના મોહુપાશ, સ'સારતુ' વજ બ'ધન, ઘણું મજ- 
ખૂત છે; પણુ તેને તોડવાના જેવો હું પ્રયત્ન કરૂ' છ, 
તેવુંજ મ્હાર્‌' હદય દુભાય છે. તેને જાણુ કાંટા ખૂંચતા 
હોય એવું દે થાય છે ! એમ કેમ હરે ? 

જે ક'ઈ હુ' માગુ' છુ, તે મોક્ષ -આજારી-સ્વત'ત્રતા 
છે, પરતુ ત્હેની આશા રાખવામાં પણુ મ્હેને શરમ લાગે છે ! 

હું' નિશ્ચયપૂર્વક જાણું છુ' કે, ત્ડારા દરબારમાં અખૂટ 
સ'પત્તિ ભરેલી છે; વળી હુ' ખાત્રીપૂર્વક જાણું ૪ કે, તું 
સહારો પરમમિત્ર છે. તેમ છતાં સ્હારી ઝુંપડીમાં આ જે 
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નિર્માલ્ય કચરા ભર્યોય છે, તેને ઝાડી-ઝુડી ખ્ડાર રેકી 
દૈવાનુ' સ્હારામાં સામર્થ્ય નથી. 

સ્ડુને ઢાંકી રાખનારૂ' આવરણુ માટીનુ' છે તેમજ નાશ 
પામનારૂ' છે. ત્ડેના હુ' તિરસ્કાર કરૂ' છુ, છતાં પણુ હુ' તેને 
પ્રેમથી વળગી રહ્યો છુ'. કેવુ' આશ્ચર્ય ? ! 

સ્હારાં કરજની રકમો ઘણી મ્હોટી છે, સ્હારાં દીવાળાં 
પણુ સ્હોટાં મ્હોટાં છે. મ્હારા સ્હોટા ચ્હોટા પ્રયત્નો નિ- 
ષ્ફૂળ ગયા છે, સ્હારાં કૃત્યો અઘોર પાપરૂપ છે અને ભારે 
તેમજ છૂપી શરમમાં હુ* દટાઇ રહ્યો છુ. છવતાંપણુ ડું 
જ્યારે મ્હારાં કલ્યાણુ માટે યાચના કરતો ત્હારી સ્હામે ઉભે 
રહું' છુ, ત્યારે મ્હારી પ્રાર્થના માન્ય થશે કે નહિ, એ 
ભયથી ડું પ્રજ્યા કરૂ' છુ' ! 

સ્હારાં નામની સાથે જેને હું' સવેદા પૂરી રાખુ 
છુ, તે આ કારાઝૃહુની કાલકોટડીમાં હું' રડતો બેઠો છે. હુ” 
સવેદા તેને ફરતી આ મજબૂત દીવાલ બાંધવાના કાર્યમાંજ 
મચી રહ્યા છુ' ! જેમ જેમ એ ભીંત ઉપર ચ્ડેડતી નાય છે 
અને આકાશને અડતી જય છે, તેમ તેમ ત્હેની અ'ધકારમય 
ગાઢ છાયામાં દિવસે દિવસે ડડ સ્હારાં ખરાં સ્વરૂપને વિસ- 
રતો જાઉં ૪. 

એ સ્હોટી દીવાલ હુ' અભિમાન સહિત ખાંધું છુ 
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ગીતાંજલિ? શષ 


અને સ્હારાં એ નામ-ચિન્હોમાં જરા પણુ છિદ્ર ન રહી 
જાય, તેને માટે રેતી અને માટીની ઘાઢી ગાર બનાવીને મજ- 
અત રીતે ત્ડૅનુ' આચ્છાદન કરૂ' છુ. જેમ જેમ એ દીવાલની 
હું' વધારે કાળજી રાખુ છુ' અને ત્હેને માટે વધારે મહેનત 
લઉં છુ', તેમ તેમ સ્હારાં ખરાં સ્વરૂપ અને મ્હારા વચ્ચેનો 
અ'તર વધતો.જ જાય છે ! અર્થાત્‌ મ્હારૂ' ખરૂ' સ્વરૂપ મ્હારી 
દૃષ્ટિએ દેખાતું પણુ બ'ધ થાય છે ! 





આવતનાળઇ ખડ ઈર આાકાલાક 


આ વનપ્રદેશને રસ્તે દુ' એકલોજ ચાલ્યો આવ્યો 
જ', પણુ આ નિજન અ'ધકારમાં સ્હારી પાછળ પગલે 
પગલે ચાલ્યુ' આવે છે, તે કોણુ છે ? 

તેનાથી છુટો પડવાને-તેનાથી ટૂર થવાને-હું' વારવાર 
આજામાં ખસી જાઉ છુ, છતાં પણુ હુ' તેની નજર ચૂકાવી 
શકતો નથી, તેમ તેનાથી છટી શક્તો નથી ! 

ઘણા રાફ અને ઘટાટોપથી તે રસ્તાની ધળ ઉરાડતો 
ચાલે છે અને હુ' જે જે શબ્દ ઉચ્ચારૂ' છુ, તેનો જાણે 
તે પડઘા પાડતો હોય, તેમ ઉચ્ચ સ્વરે અતુવાદ કેરે છે | 

મ્હારા પ્રજ્નુ! એ સ્હારી પાછળ પાછળ આવનાર સ્હારૂં 
ચોતાનુ'જ સૂક્મ સ્વરૂપ છે. (ક્ષુદ્ર દેહાભિમાન છે. ) પણુ 
ત્ડેની સ'ગતિમાં ત્ડારા ખારણા પાસે આવતાં મ્હુને ઘણી 
શરમ લાગે છે ! 


૨૬ ગીતાંજલિ 





સ્હેં એક કેદીને પૂછયુ':-“ એ, ખ'દિવાન ! ત્હૅને કોણે 
કેદ કર્યો છે, એ સ્હને કહે.” 

“સ્ટારાસ્વામીએ-મ્હારા શેઠે.” બ'દિવાને ઉત્તર આપ્યે।. 

“ સે' ધાર્યું કે, શક્તિ અને સ'પત્તિના વિષયમાં બીજા 
સર્વને હું' આ જગતૂમાં પાછા હુઠાવીશ, અને જે પૈસા 
ખરી રીતે સહારા સ્વામીની માલેકીના હતા, તે ઉચાપત 
કરીને મ્હે' મ્હારા ધનભ'ડાર છલકાઈ નાય ત્યાં સૂધી ભર્યેઃ. 
જયારે નિદ્રાના સ્હારાપર અધિકાર જાસ્યો, ત્યારે જે રીયા 
સહારા સ્વામીને માટે તેયાર કરવામાં આવી હુતી, તેના 
પર હું' સૂઈ ગયો ! જાગ્રત થયા પછી ન્નેઉં છુ' તો, ડું 
સ્ડારા પોતાનાજ ભ'ડારઝૃહમાં કેદી તરીકે પૂરાચો છુ ! ” 

“કેદી ! ? સ્હે' ત્હેને ફરીથી પૂછયુ:--“ ત્હારા 
પગમાં જડેલી બેડીની આ વજ જેવો મજખૂત સાંકળ કોણે 
ખનાવો છે?” 

“સ્હે' પોતેજ. ખ'દિવાને ઉત્તર આપ્યો:-“ ઘણી 
મહેનત અને કાળજીપૂવક એ સાંકળ ઘડી છે. સ્હે' ધાર્યુ 
હેતું કે સ્ડારી અજીત અને અપ્રતિહત શક્તિ સર્વ જગતને 
જીતીને તાબેદાર ખનાવશે, અને એક માત્ર હું' એકલે।જ 
નિવિથ્ને સ્વત'ત્રતા ભોગવીશ. એટલા માટે તો દિવસ અને 
રાત પ્રબળ પરિશ્રમ કરીને કટ ઉઠાવીને એ  બેડીને મ્હોટી 
ભય'કર ભઠ્ઠીમાં તપાવીને અને ત્હેના પર ઘણુના સ્હોટા 


ગીતાંજલિ? ૨૭ 


સ્હોટા ઘા મારીને સ્હે' તેને ઘડી-ઠોકીને તેયાર કરી. જેવી 
એ બેડી ઘડાઈ ને તૈયાર થઈ, તેની સાંકળમાં જડેલી દરેક 
કડી વજ જેવી કીર, મજખૂત અને કદિ પણુ ન તૂટે 
એવી ખની, એટલામાં તો સ્હે' નેયુ' કે, એ ખબેડીનાં વજ 
અ'ધનમાં હું પોતેજ ફ્સાઈ-પૂરાઇ ગયો છુ ! ” 

આ જગતમાં જેઓ સહારા ઉપર પ્રેમ રાખે છે, તે 
ખધા સ્હુને અનેક પ્રકારનાં બ'ધનમાં ખાંધી રાખવા પ્રયત્ન કરી 
રહ્યા છે; પણુ ત્હારા પ્રેમની તો વાતજ તદ્ન જૂદી છે. 
એક તો ત્હારો પ્રેમ તેમના પ્રેમ કરતાં ઘણુ! પ્રખળ છે- 
શ્રેઇ છે, તેમ છતાં તુ' મ્હુને બ'ધનમાં નાખતો નથી. 
-છુટોજ રાખે છે. 

રખે હું" તેમને ભૂલી જાઉં, એવા ભયથી તેએ કહિ 
પણુ મ્હુને એકલો મૂકતાં નથી. આમ દિવસ પછી દિવસ 
ચાલ્યા જાય છે, પણુ ત્હારૂ' પ્રિય દર્શન થતુ નથી. 

ભજન-કીર્ત્તન કે પ્રાર્થનાવડે હુ' ત્હુને બોલાવતો 
નથી તોપણુ, તેમજ સ્હારાં હૃદયમાં ત્ડારી મૂત્તિ ડું પૂરી 
રાખતો નથી તોપણુ, ત્હારો સહારા તરફનો પ્રેમ ત્હારા 
પ્રત્યેના સહારા પ્રેમની વાટ ન્નેઈ રહ્યો છે. 


હજુ તો દિવસ અસ્ત થચો એટલામાં તેએ સહારા 


૨૮ ગીતાોજલિ# 





ઘરમાં દાખલ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે,-“ અહોં અમે 
ઘણી થોડી જગ્યા રેકીશું' 

“ ત્હારા પ્રભુનાં પૂજાકાર્યમાં અમે ત્ડુેને મદદ કરીશું.” 
તેઓએ ડહ્યુ',-“ અને ત્હેની મુપાનો જે ક'ઈ પ્રસાદ અમને 
મળશે તે અસે માથે ચડાવશું.' આમ કહીને તેએ એક 
ખૂણામાં ભરાઇને ગરીબડા સરખા ગુપચુપ બેસી રહ્યા. 

પણુ રાત્રિના અ'ધકારનો પડદો પથરાયો કે તરતજ 
તેએ શિરજેરીથી સહારા પવિત્ર દેવમન્ટિરમાં પેઠા, તોફાન 
કરવા લાગ્યા અને મ્હારા પ્રભુનાં ચરણમાં અર્પણુ કરેલા 
પદાર્થી મલીન લોભવાસનાવડે ઉઠાવી લેવા લાગ્યા. તેઆએ 
લૂટાલૂટ અને ઝું'ટાઝું'ટ મચાવી મૂકો ! 

“તુ'જ સ્હાર્‌' સર્વસ્વ છે.” એવું જે ભાવનાવડે 


હું' કહી તેમજ અનુભવી શકુ, માત્ર એટલીજ ભાવના- 
એટલાજ અશ, એટલુ'જ અસ્તિત્વ, મ્હારામાં બાકી રહો. 


સ્હારી ઈચ્છાના જે અ'શવડે, હુ' ત્ડને સવ દિશામાં, 
સવ સ્થળે જેઈ શકુ';-જળમાં, સ્થળમાં, કાણમાં, પાષા- 
ણુમાં, જડમાં, ચેતનમાં સવત્ર તુ'જ છે, એવું અનુભવી શષુ 
અને પ્રત્યેક કાર્ય તેમજ પ્રયાસવડે હું' ત્ઠારી નજીક આવીને 
પ્રતિક્ષણુ મ્હારા વિશુદ્ધ પ્રેમ ત્ડારા ચરણુમાં સમરપેણુ કરી 
શકુ', એટલીજ ઈચ્છાનો અ'શ સ્હારામાં ખાકો રહો. 


ગીતાંજલિ* ર૯ 





જેટલી ખુદ્ધિ અથવા શક્તિવડે ડું' ત્ડુને કદિ પણુ 
છૂપાવી ન શકુ, તેટલીજ માત્ર મ્હારામાં અવશિષ્ટ રહો. 

સહુને બાંધી રાખનારી બેડીઓમાંથી જે ખ'ધનવડે ડુ 
ત્હારી ઇચ્છા સાથે ખ'ધાચો છુ', માત્ર એટલુ'જ મ્હારૂ' 
અ'ધન ખાકી રહે. તેમજ જે પાશવડે સહારા આયુષ્યમાં 
સ્હારે હાથે ત્ડારી ઈચ્છાતુસાર ત્હારૂ' કાર્ય થઈ શકે, એટ- 
લોજ પાશ બાકી રહો. એ પાશ તે ત્ડહારા પ્રેમના પાશ છે 
અને એ પ્રેમબ'ધન સવેદા અવરોષ રહો. 

્્ઝ્્ડ 

હે, પ્રભો ! જે સ્થાને ભયતુ' નામ માત્ર પણુ અડતું 
નથી અને ઉંચુ' મસ્તક કરીને ચાલવામાં કદિ સ'કોચ 
થતે। નથી.-- 

જે ઠેકાણુ જ્ઞાનની સદા લ્હાણી થાય છે, વિજ્તાનનુ' 
જયાં વિના મૂલ્યે વિતરણુ થાય છે અર્થાત્‌ જ્યાં સાનપ્રાસિનો 
માગે સર્વને માટે ખુલ્લો છે.-- 

જે ઠેકાણે સાંકડી મતભેદવાળી ઘરસ'સારી દિવાલેોથી 
ભૂમિમાતાના ક્ષુદ્ર ટુકડે ટુકડા થયેલા નથી.--- 

જે ઠેકાણે શુદ્ધ સત્યના ઉંડાણુમાંથીજ રસ શખ્રાનાં 
ઝરણાં ઝરે જ્ે.-- 

જે ઠૈકાણું પણુતા પ્રાસ કરી લેવા માટે ઉત્સાહભયીા 
ઉઘોગ, નિરતર પાતાના અવિશ્રાંત હાથ પ્રસારીને પ્રગતિ 
કરી રહ્યો છે.-- 


૩૦ ગીતાંજલિ* 


જ્યાં વિચારશક્તિનો નિમેળ સ્ઞાત-પ્રવાહુ-મૃતપ્રાય-જડે 
રૂઢિઓના ભયાનક રેતાળ પ્રદેશમાં અને એ રણુની વિશાળ 
વાછુરાશિમાં કદિ લેપ પામતો નથી.-- 

જ્યાં ત્ડારી પવિત્ર પ્રેરણાવડે માનસિક ગતિ હ'સેશાં 
વિરૂદ્ધ આચાર અને વિચારના કમૈમાર્ગેમાં મુ'ઠિત થયા વગર 
નિર'તર વિકાસ પામતી આગળ પધસતીજ રહે છે.-- 

એવી સ્વત'ત્રતાની સ્વગેભૂમિમાં, હે પરમ પિતા ! 
સ્ડારા આ પુરાણુપ્રસિદ્ધ દેશ જાગૃત થાઓ.-- 

હે હૃદયવણભ ! મ્હારાં દુબેળ હદયમાં દરિદ્રતા અને 
રુખેળતા જે ઠેકાલુ મૂળ ઘાલીને બેઠેલી છે, ત્યાં ત્ડેના ઉપર 
તું પ્રમળ આઘાત કર. 

કસયાગે આવી મળતાં સુખ અને ડુઃખને-હર્ષે અને 
શેોકને-અનાયાસે સહન કૅરવાતુ' સહારા હૃદયને બળ આપ. 

જેના ચોગે મ્હારા પ્રેમને સેવારૂપ ફળ પ્રાતત થાય, 
એવું સહુને સામથ્યે આપ. 

ગરિબીની ઘૃણા અથવા અવગણુના કરવાની, તેમજ 
ઉચ્છુ'ખલ અને બળવાન્‌ કહેવાતા સ્હોટા લોકોને ઘુ'ટણીએ 
પડીને-ત્ડેમને ચરણે મસ્તક નમાવીને-ત્હેમની ખુશામત 
કરવાની કદે પણુ સ્હુને કુબુદ્ધિ પ્રાસ ન થાય એવી સહુને 
શક્તિ આપ. 
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હે'મેશની સ'સારી નિર્જીવ ખાખતોની ચિન્તામાંથી 
સુક્ત થઇને, મ્ડારૂ' મન હ'મેશાં ઉન્નત રહે, એવું મ્હને 
અળ આપ. 

અને હૃદયના પૂણે પ્રેમપૂર્વક ત્ડારી ઈચ્છાને હું મ્હાર્‌' 
સવેસ્વ સમર્પણુ કરૂ, એવી સહુને સાત્વિક શક્તિ આપ. 

જાડ 

સ્હે' જાણ્યુ' કે સહારા પ્રવાસ હુવે પૂરો થયે! છે 
સ્હારાં શક્તિ-સામર્થ્યેના હુવે અ'ત આવ્યો છે, સ્હારી 
આગળનો માગ બ'ધ-અવરૂદ્ધ થયે! છે, સાથે લીષેછુ' ભાતું 
ખૂઢી ગયુ' છે, અને નિસ્તબ્ધ-એકાન્તવાળા અ'ધકારમાં 
વિશ્રામ લેના શમંય હુવે સમીપ આવી પહોંચ્ચો છે 

મ્હારી આવી માન્યતા હતી, પણુ હવે મ્હેને સમ- 
જાય છે કે, મ્હારાં કાયેકમની આ પ્રમાણું પૃર્ણાડુતિ કર- 
વાની ત્હારી ઈચ્છા જણાતી નથી; અને જ્યારે નના શખ્હ્નો 
જીભના ટેરવા ઉપર અવસાન પામ છે, ત્યારે હૃદયના 
ઉ'ડાણુમાંથી એકાએક દિવ્ય અને મધુર સ્વરૂપ ફૂટી નીકળે 
છે. તેમજ જ્યારે જૂની સાંકડી કેડીઓ અને જૂના રસ્તાઓ 
નાશ પામે છે, ત્યારે નવા નવા પ્રદેશે ત્હેમનાં નવીન 
"મત્કાર સહિત એકાએક ટૃષણિ સ્હામે ખડા થાય છે. 


ડે ત્ડેને ચાહું' છુ, એક માત્ર ત્હેનેજ ઈચ્છુ' છુ',? 
એજ શખ્દોને મ્હારા હૂંદયમાંથી અન'ત પ્રવાહું ચાલતો રહો. 


૩૨ ગીતાજ લિ. 


જે જે વાસનાઓ-ક્ષુદ્ર ઈચ્છાઓ-દિવસ અને રાત 
મ્હારાં મનને વ્યાકુળ કરી રહે છે તે સવે છેક મિથ્યા, 
પોકળ અને નિર્માલ્ય છે. 

પ્રકાશનો પ્રસાદ પ્રાસ કરવાના વિન'તીપત્રને રાત્રિ 
જેમ પોતાના અ'ધકારની ઉદાસિનતામાં છુપાવી રાખે છે, 
તેમજ સ્હારી ગાઢ અજ્તાનદશાનાં ઉ'ડાણુમાં ઢ*કાઇ રહેતો 
શદનધ્વનિ, નિર'તર એજ પોકાર ઉઠાવી રહ્યો છે કે, “ હુ” 
ત્ડુેને ઈચ્છુ' છુ, એક માત્ર ત્હેનેજ માગુ' છુ. ? 

તોફાની વાદળસમૂડું શાન્તિ સ્હાસે તુમુલયુદ્ધ મચાવે 
છે, છતાં પણુ એ વખતે ત્હેનો હેતુ શાન્તિને શોધવાનો- 
વિશ્રાંતિ પામવાનાજ હાય છે; એવી રીતેજ ક્ષુબ્ધ થયેલી 
સ્હારી બ'ડખોાર વૃત્તિયો જ્યારે ત્ડારા પ્રેમની સ્હામે થાય 
છે-બ'ડ ઉઠાવે છે, દ્રોહ અને વિરોધ કરે છે, છતાં પણુ 
એ વખતે ત્હેવુ' ડંમેશનુ' રૂદન તો એજ ચાલી રહ્યું છે કે,- 
“ હુ* ત્ડુને ચાહું' છુ' ”-“ એક માત્ર ત્ડેનેજ માગુ' છુ. ” 

જયારે મ્હારૂ' હૂંદય કઠોર અને શુષ્ક થઈ નાય છે, 
ત્યારે હે, દયાઘન ! મ્હારી વ્હારે આવીને ત્હારા અમોઘ 
જુપાજળની સ્હારાપર અજસ્ વૃષ્ટિ કર. 

જ્યારે સહારા જીવનનો સ્વાદ અને ત્હેની શોભા નણ 
થાય છે, ત્યારે એકાએક ત્હારાં ગાયનતુ' તાન જગાવ; 
અર્થાત્‌ આ સ'સારને અસાર જાણીને મન જ્યારે સર્વથા 


ગીતાજ લિ? ૩૩ 


૧ ક. 


ખિજ્ઞ થઈ જાય, ત્યારે ત્હારાં પ્રેમાળ અને મધુર ભજનના 
૨ગથી સ્હારાં મનને સમતામાં ૨ગી દે. 

જ્યારે સ'સારનો તોફાની કારભાર અસાધારણુ ધૉંધાટ 
મચાવીને, મ્હારી આસપાસ ઘેરાઈ વળે છે, મ્હુને ચોપાસ 
કૈદ કરી મૂકે છે, ત્યારે શાન્તિમાં સૂતેલા એ, સ્વામિન્‌ ! 
ત્હારી શાન્તિ તેમજ વિશ્રાન્તિ લઇને સ્ડઠારી પાસે આવ. 

જયારે મ્હારૂ' જુપણુ-ભિખારી હૃદય સ'કોચ પામીને, 
શુ'ચવાઇને એક ખૂણામાં ભરાઈ રહે છે, ત્યારે હે સહારા 
મનતોમન્દિરના મહારાજ ! મ્હારાં ખારણાં તોડીને રાજદરખબારી 
ઠોઠેથી મ્હારા હૂંદયમાં તું પ્રવેશ કર. 

હે, પરમપવિત્ર મૂત્તિ ! જ્યારે ક્ુદ્ઠ વાસનાઓ મ્હારા 
મનને સુગ્ધ કરીને મ્હારી આંખોમાં ધૂળ નાંખે છે, ત્યારે 
નિર'તર જાગૃત રહેનારા દેવ ! ત્હારી જ્યોતિ અને ત્હારી 
પ્રખલ ગજના સાથે મ્હારી સમીપ આવ. 

ન્ન જિ૦ઉ --- 

સ્હારા પ્રભુ |! આ સહારા હુવાઈ-વાતુલ-હુદયમાં આજે 
અનેક દિવસો થયાં અનાજૃણિ ચાલી રહી છે-ત્ડારાં ફુપા- 
જળની વૃષ્ટિ ખ'ધ થઈ છે. એ શુષ્ક હૃદયાકાશ, ક્ષિતિજ- 
શૂન્ય અને ભય'કર ખની રહ્યુ' છે. તદન પાતળાં-આછાં 
વાદળનું આવરણુ પણુ ભાં દૃછ્ટિએ પડતું નથી 1 અરે | 
દૂરનાં શીતળ ઝાપટાંની ઝાંખી છાયાનુ' લેશમાત્ર ચિન્હુ પણુ 
ત્યાં જણાતું નથી ! 





૩૪ ગીતાંજહિ હ 





ત્હારી ઈચ્છા હોય તો કાળની કાળાશથી છવાયેલા, 
ભય'કર વિનાશથી ઘેરાચેલા; ત્હારા રૂદ્રરૂપ ધારણુ કરનારા, 
એકાદ પ્રચ'ડ તોફાનને એક છેડાથી બીજા છેડા સૂધી સમગ્ર 
આકાશને ચમકાવી મૂકનારા વિઘૃત્ચમકાર તેમજ ઘનગજન 
સહિત સ્હારાપર એકદમ છેડી મૂક. 

પણુ હે પ્રભો! | સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા આ નિસ્તખ્ધ, 
તીવ, નિષ્ઠુર તેમજ સહારા દીન હુંદયને ભયાનક ઉ'ડી નિરા- 
શાથી વીંષી નાખનારા ગ્રીષ્મના પ્રચ'ડ ઉકળાટને હવે સમેટી 
લે-પાછે ખે'ચી લે. 

જે દહાડે પિતાને કોધાવેશ વધી પડે છે, તે દિવસે 
માતાની અશ્રભીની સુખમુદ્રા જેવી કરૂણામય દેખાય છે, 
તેવીજ ત્હારી કરૂણાની ઘનછાયાને ત્હારા ઉન્નત પ્રદેશમાંથી 
સ્હારાપર નીચે ઉતાર. અનન્ત મુપાવારિનો મેઘ વર્ષાવ. 

તે 

સ્હારા પ્રાણુવહ્ટભ | આ સવ લોકે।ના સમૂહની પાછળ 
ત્ડેમની છાયામાં છૂપાઇને, તું ક્યે ઠેકાણું ઉભો! છે ? ધૃળ- 
વાળા રસ્તા ઉપર ત્હુને ધષ્કા મારતા-દ્રર ખસેડતા-તેએ 
ત્હારી પાસે થઇને ચાલ્યા જાય છે. જાણે તું હોયજ નહિ, 
એવી રીતે તેએ ત્હારી હૃદખહાર ઉપેક્ષા કરે છે ! 

કૅટાળા ભરેલા કલાકોના કલાક સુધી હુ ત્હારી 
અહિ વાટ જેતો થાકી ગચેા. ત્હારી પૂજ માટે પૂજનાં જે 
સાહિત્યો હું' સાથે લાવ્યો છુ', તે ત્રાહે' પાથરીને બેઠો છ. 
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એટલામાં રસ્તે ચાલનારા લોકે, તેમાંથી મ્ડારાં પ્રુલ એક 
પછી એક ઉપાડીને ચાલતા થાય છે; એથી મ્હારા પુલની 
ટોપલી લગભગ ખલાસ થઈ ગઈ છે. 

સ્હુવારનો પહેર વીતી ગયો, તેવીજ રીતે મધ્યા- 
ન્હુના સમય પણુ નીકળી ગયે. હવે સ*ધ્યાની છાયામાં 
સ્હારી અલસપ્રિય આંખો નિદ્રાથી મીંચાવા લાગી છે. 
પોતપોતાના ધર તરફે જનારા માણુસો સહારા તરફ નજર 
કરીને હસે છે, હું' એથી શરમને લીધે લાજી મરૂ' છુ". 
એકાદ વેરાગણુ અથવા ભિખારણુની પેઠે હુ મ્હારા ચ્ડેરા- 
પર ઘુમટા જેવો વસ્ને છેડો ઢાંકોને બેસી રહ્યો છુ, અને 
લોકો જ્યારે “ ત્હારે શું નેઇએ છે ? એમ પૂછે છે, ત્યારે 
હુ' મ્હારી આંખો નીચી ઢાળીને ત્ડેમને કશે પણુ ઉત્તર 
આપ્યા વિના સ્ર'ગોજ બેસી રહું' છુ. 

“ ખરેખર હું' આવીશ.” એવું ત્હે' મ્હેને ખાત્રો 
ભરેલુ' વચન આપ્યુ છે. એથીજ ડું' ત્ડારી વાટ જેતે 
અહિ' બેસી રહ્યા છુ', એવું ડું' એમને તે શી રીતે કહી 
શકુ' ? આ સ્ડારી દરિદ્રતાને-ગરીખાઇને-હું' મ્ડારા બ્હાલા 
તરક્ની ભેટ તરીકે સાચવી રહ્યો છુ, એવુ' કહેતાં મ્હને 
ઘણી શરમ ઉપજે છે. આ અભિમાનને હુ સ્હારા હૂંદયના 
મમેભાગમાં પૂરી રાખુ' છુ. 

હું' ઘાસ ઉપર બેસીને આકાશ તરફે અનિમિષ નેત્રે- 
એકી નજરે જેઈ રકો છુ, અને ત્હારા પ્રભાવશાળી આગ- 
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મનની અચાનક નજરે પડનારી વેભવવાળી શેાભાનાં અદ્દ- 
ભૂત સ્વપ્નો જેતે, મ્હારા મનોરાજ્યમાં હું મસ્ત અને સ્તખ્ધ 
અની રહ્યા છુ'. ચાોશેર જળહેળતા દીવાઓ પ્રકાશી રહેલા 
છે. ત્હારા રથ ઉપર સુવણુમય પતાકાએ ફરકી રહી છે 
અને એ સર્વ હું' ભીની કલ્પનાની આંખે નેઈ રહ્યો છુ. 


જ્યારે તુ' પોતાતુ' સિ'હાસન છોડીને, નીચે ઉતરી, 
સ્હારી સમીપ આવી, હાથ ઝાલોને મ્ડુને ધૂળમાંથી ઉભે 
ઝરે છે, તેમજ ચીથરે હાલ ક્‌ામેલાં કપડાં વાળી એકાદ 
ભિખારણુ જેવા અને ગ્રીષ્મરૂતુના ઉષ્ણુ વાયુથી સૂકાઈ ગયેલી 
એકાદ જૃક્ષલતા જેવા શુષ્ક, પાંદડાંની પેઠે ધ્રજતી-લનજ્જા 
અને અ(ભમાનથી થરથર કાંપતી-હાલતમાંથી મ્હુને ઉઠાવીને 
ત્હારી પોતાની પાસે બેસાડે છે; ત્યારે એ ચમત્કારિક પ્રકાર 
જોઈને રસ્તાની ખાન્ત્‌માં ઉભા રહેનારા લોકો, એકાએક 
આશ્ચર્યચકિત થાય છે ! આવાં આવાં હું' અનેક વિચિત્ર 
સ્વમાં જોઉં છુ ! 

આ પ્રમાણે વખત વહી જાય છે, છતાં પણુ ડહૅજી 
સુધી ત્હારા રથનાં ચકોનો અવાજ સહારે કાને પડતો નથી, 
વિજયનાદ કરતી-ગ્હેટેથી જયઘોષ પોકારતી,-ઘણુા ઠાઠ 
તને સમાર'ભથી ધાંધલ મચાવતી, મહાન્‌ મેળા જેવી ઘણી 
સવારીઓ સ્હારી પાસે થઇને ચાલી જાય છે. એ સવની 
પાછળ છાયામાં હૂપાઈને સુ'ગે મ્હાડે શુ' તુ' એકલોજ ઉભે 
રહેશે ? અને ત્હારે માટે બ્યથે તરફ્ડતું-વ્યાકુળ થતું મ્હારૂ' 
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હુદય ૨]' એકલુ'જ આંસુ ઢાળતું ત્હારી માગેપ્રતીક્ષા કરતું 
અને વૃથા વખત વીતાવતું ઉભુ' રહેરે ? 
ઝેડ 

ખડું બ્હેલાં-પ્રાતઃકાળમાં-મ્ડારે કાને મ'દમ'દ અવાજ 
સ'ભળાયો। કે,. આપણે ખજ્ઞે ને।કામાં બેસીને આપણે પ્રવાસ 
શરૂ કરીશુ, અને દેશ તેમજ કાળની મયાદાથી રહિત 
એવા કોઇ અન'ત પ્રદેશમાં કોઈ અસ્રક હેતુને માઢે આપણે 
જે યાત્રા કરવાના છીએ, ત્હૅેની સમગ્ર જગતના કોઈ પણુ 
પ્રાણીને જાણુ થવાની નથી. 

આપણે પ્રવાસ કિનારા વગરના મહા સસુદ્રમાં થવાને 
છે, ત્યાં મંગે મ્હોડે હસ્તી સ્ુખમુદ્રાથી તું મ્હારૂ' મધુર 
ગાયન શ્રાન્તપણે સાંભળ્યાજ કરશે. સઝ્ુદ્રના મોજ'ઓની 
પેઠે સ્વચ્છ'દ રીતે શખ્દનાં સકળ ખ'ધનેોથી રહિત સહારા 
ગાયનનો ધ્વનિ ત્યાં પોતાની તાન ભરી મધુર લહરિયો 
ઉઠાવશે. 

એ પ્રવાસનો સમય હુજુ શુ' આવી પહોંચ્યો નથી? 
જુઓ ! સગ્ુદ્રના કિનારા ઉપર સ'ધ્યાની છાયા ઉતરી છે 
અને ત્હેનો ઝાંખા અ'ધકાર પ્રસરતો ચાલ્યો છે. એથી સ- 
ઝુદ્ર પર પાંખો ફ્ડક્ડાવીને ઉડતાં પક્ષિયો પોતપોતાના 
માળા તરફે દોડવા લાગ્યાં છે. 

અસ્ત થતા સૂર્યનો ઝાંખો ભૂરો પ્રકાશ ધીમે ધીસે 
રાત્રિના અ'ધકારમાં જેવી રીતે મળી જય છે, તેવીજ રીતે મા 
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સ્હારી નોકા અને ત્હેની પાશરૂપ સાંકળે, કોણુ જાણે ક્યારે 
ગળી જઈને રાત્રિના અ'ધકારમાં મળી જશે ! 
કડ 

એવો એક દિવસ હતો કે, જ્યારે ત્હારરૂં સ્વાગત કરવાની 
સ્હૅ' લેશ પણુ તૈયારી કરી ન્હોતી. હે રાજન્‌ ! એ વખતે 
સામાન્ય જનસમૂહમાંના એકાદ વ્યક્તિની પેઠે આગળની 
કશી પણુ સૂચના આપ્યા વિના, ત્હે' મ્હારા હૃદયમાં અજા- 
ણુતાં પ્રવેશ ક્યે ! અને મ્હારા જીવનની અનેડ ઉડી જતી 
ક્ષણા, જે મ્હને વ્યર્થ વહી જતી જણાતી હતી, ત્હેમનાપર 
તે' ત્ડારી માન્યતા અને અમરતાની છાપ મારી. 

અને આજે એકાએક સહારો નજર ત્હેમના ઉપર પડે 
છે ત્યારે, ત્હેમનાપર પણુ ત્હારો ઝ્રુદ્રા છપાચેલી નેઇને, ડુ 
જાણી શુ છુ' કે, મ્હારા જીવનના જે નિર્માલ્ય અને 
નિવ દિવસો સ'સારના શુષ્ક કામમાં વીતી ગયા છે તેમ- 
જ વિસ્મૃત થયા છે, ત્હેનાં સુખ તેમજ દુઃખની સ્મૃતિ 
સાથે એ વ્યતીત ક્ષણ્‌। ધૂળમાં ભળીને અહિ'-તહિ' વિખ- 
શાઈ પડી છે; છતાં ત્યાં પણુ મ્હુને ત્ડારો છાપ નજરે પડે છે! 


ખાળપણુપમાં જ્યારે હું' ધૂળમાં રમતો હતો, ત્યારે 
પણુ સહારો તિરસ્કાર કરીને મ્હને તું છોડી ગયો નથી. 
સ્હારી રમત ગમતની કફોડાભૂમિમાં મ્હૅ' જે પગલાં સાંભ- 
હ્યાં હતાં, એજ પગલાં એક નક્ષત્રથી બીન નક્ષત્ર સૂધી 
સમગ્ર ખ્રહ્ધાંડમાં અન'ત પડઘા પાડી રહ્યાં છે. 
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એજ મ્હારા આનદ છે, જ્યાં પ્રકાશની પાછળ 
અ'ધકારની છાયા ફેલાય છે અને જ્યાં ઉનાળાની ત્રકઝતુ વીતી 
જતાં વર્ષાદ પડવા લાગે છે, ત્યાં રસ્તાનો એક ખાન્તએ 
ખેસીને ત્ડારી આવવાની વાટ નેવામાં-ત્ડારે માટે આતુરતાથી 
"ખોટી થવામાં-મ્હુને ઘણા આન'દ મળે છે. 

અજ્ઞાત ગગન માર્ગમાંથી સ'દેશા લાવનારા ડ્ૂતો સ્હારૂ' 
અભિન'દન કરે છે-મ્હને પ્રેમથી મળે છે અને પાતાને 
રસ્તે ઉતાવળા ઉતાવળા ચાલ્યા નય છે. સહારો અ'તરાત્મા 
આન'દ અતુભવે છે અને મ'દગતિએ વહેતા શીતળ મધુર 
વાયુની લહરિયો માર્ગમાં સાગ'ધ પાથરે છે. 

ઉષાના ઝાંખા પ્રકાશથી શરૂ થતી સ'ધ્યાની ભૂરી 
છાયા પથરાય છે, ત્યાં સૂધી હુ” સહારા ખારણા પાસે 
અહિ'જ બેસી રહુ' છુ અને ઠુ' જાણું છુ' કે, ત્હારાં 
ઇરીનની એ સુખરૂપ ક્ષણુ એકાએક અણુધારી-અચાનકે 
આવી મળશે. 

એ અમૂલી ઘડી આવે ત્યાં સૂધી હુ' એકલે! એકલો 
હેસ્તાો અને ગાતો બેસી રહ્યો છુ, એ સમયમાં ત્હારાં 
અભિવચન અને ત્હારાં બિરદની સુગ'ધી વડે વાતાવરણુ 
પષમપમી ઉઠે છે. 

સાંભળી ન શકાય એવાં ધીમાં પગલાંથી તે આવે 
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છે. તેનાં મ' પગલાંના અવાજ શ] ત્હસે સાંભન્યો નથી ? 
તે આવે છે, આવે છે, અવશ્ય આવે છે. 

પ્રત્યેક યુગે અને પ્રત્યેક દિવસે, પ્રત્યેક ઘડીએ અને 
પ્રત્યેક ક્ષણે, દિવસે અને રાત્રે તે આવે છે, આવે છે અને 
અવશ્ય આવે છે. 

મ્હારા મનની વિવિધ વૃત્તિ અને સ્થિતિમાં સહે 
વિવિધ ગીત ગાયાં છે, પણુ ત્હેમના સઘળા સુરમાં અને 
તાનમાં હું' સર્વદા એજ પોકારી રહ્યો છુ' કે, તે આવે છે, 
આવે છે અને અવશ્ય આવે છે. 

વસ'ત ત્ઠુતુના આગમનથી ગ્રીષ્મના આદિકાળમાં જે 
વખતે નવપુષ્પિત લતાઓની સુગ'ધી, વન-ઉપવનમાં સર્વત્ર 
શ્રસરી રહૈ છે, ત્યારે વનના પગરસ્તામાં થઇને, તે આવે 
છે, આવે છે, અવશ્ય આવે છે. 

વર્ષાકઝતુની આષાઢ મહિનાની મેઘાચ્છાદિતિ ગાઢ અ'ધ- 
કારવાળી રાત્રિમાં સેઘમાલાનાં ગજન-તજેન કરતા વિશાળ 
રથ ઉપર આરૂઢ થઇને તે આવે છે, આવે છે, અવશ્ય 
માવે છે. 


દુઃખ પાછળ દુઃખ અને શેક પાછળ શેક; જ્યારે 
દેખાવ દે છે, ત્યારે પણુ મ્હારા હુદયપટલ ઉપર ત્હેના 
પગલાંનો સચોટ છાપ પડે છે, અને એજ પવિત્ર પગલાંની 
સુવણુમય ચરણુરજના સ્પર્શીવડે મ્હારા અ'તરાત્માના આન'#, 
વિકાસ તેમજ પ્રકાશને પાસે છે. 
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કેસ 

સ્હને દશન દપને-ભેઢીને-તૃત્ત કરવાને માટે કેટલે! 
અધે દીર્ધ સમય થયાં તું નિર'તર મ્ડારી નજીક અને નજીક 
એક સરખો ચાલ્યો આવે છે, તે હુ' જાણુતો નથી. આ 
ત્ડારો સૂ્યે અને આ ત્હારાં ચાંદરડાં કદિ પણુ ત્હેને મ્હારી 
ટૃષિ સ્હામે છૂપાવી શકશે નહિ; અર્થાત્‌ દિવસ અને રાત્રિ 
નિરંતર ડું'. ત્ડનેજ નયા કરૂ' છુ. 

કોઈ વખત સ્ટકવારે, ત્યારે કોઈ વખત સ'સ્યાકાળે, 
એમ અનેક વખત ત્હારાં પગલાંનો ધ્વનિ મ્ડાારે કાને 
સ'ભળાયા કરે છે. એવીજ રીતે સ'દેશે લાવનારા ત્હારો 
ટૂત સહારા હદયમાં પ્રવેશ કરાને કોઈ ન જાણી શકે એવી 
છૂપી રીતે મ્હને બોલાવે છે. 

આજે સહારા જીવનમાં આટલે ખધે ખળભળાટ, 
આટલે ખધો તનમનાટ, શદ માટે થઇ રહ્યો છે ? અને 
સહારા હદય પ્રદેશમાં આવી અસ્તાત લાગણી ભચે અમાપ 
આન'દ કોણુ જણે શા માટે ઉછળી રહ્યો છે ! 

સ્હારૂ' અહિ'તુ' કામ સમેટી લેવાનો સમય હુવે આવી 
પહોંચ્યો હોય, એવો સ્ડુને ભાસ થાય છે અને આસપાસના 
વાતાવરણુમાં ત્ડારા મધુરતા ભયો આગમનનો મ'& સૌગ'ધ 
હું અવતુલવુ ૪. 

---૪૭--- 
આડુરતાથી «્હેની વાટ નેતાં નેતાં પ્રાયઃ સઘળી રાત 
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વ્યર્થ વીતી ગઈ. પણુ કોણુ જણે કદાચિત પ્રાતઃકાળે આચિ'તી 
એકાએક મ્હારા ખારણા પાસે તે આવે અને હું એ વખતે 
વાટ નઈ નનેઇને થાકી ગયેલી સ્થિતિમાં એ વખતે ઉંઘી 
ન જાઉં, એવા વિચારથી હું ભય પાગું છું. પ્રિય સખે ! બ્હાલા 
મિત્રો ! ત્હેમના આવવાને માર્ગ ખુલ્લોજ રાખને હૉં ! ત્ડેને 
કદિ પણુ મનાઈ કરતા નહિ. 


ને ત્હેના પગલાંના અવાજથી હુ જાગી ન જાઉં તો, 
સહુને જગાડવાનો ત્હમે પ્રયાસ કરતા નહિ, એટલી મ્હારી 
પ્રાથના છે. પ્રભાતે પૂવમાં કુટનારાં પ્રથમ કિરણની છટામાં 
ઉષાના ઉત્સવ વખતે નેસબ'ધ વ્હેતા તોફાની વાયુવડે 
અને સાથે મળીને કિલાકલાટ કરતાં પક્ષિયોના ધોંધાટ 
ભરેલાં ગાયનોવડે મ્હારી ઉંઘમાંથી હુ' એકાએક જાગી 
ઉડુ' એવુ' હું ઈચ્છતો નથી. મ્હારા વલ્લભ, મ્હારો સ્વામી 
અચાનક મ્હારાં ખારણાં પાસે આવી પહોંચે, તોપણુ મ્હને 
એકાએક જગાડતા નહિ. સ્હને શાન્તિથી મીઠી ઉંધ લેવા દો. 


અહાહા ! મ્હારી નિદ્રા-મ્હારી અમૂલ્ય મીઠી નિદ્રા ! 
એક માત્ર ત્હેના સુખસ્પર્ષની વાઢજ જેઈ રહી છે. ત્હેનોા 
મધુર સ્પર્ષ પ્રાત થતાંજ તત્કાળ તે ઉડી જશે. અહાહા | 
સ્હારી મીંચાયેલી આંખો ત્હેની હાસ્યભરી સુખઝુદ્રાના પ્રકા- 
શવડે પરિતૃસ્ત થઈને પોતાનાં પાંપણુરૂપી બારણાં તરતજ 
ખોલી દેશે, અને એ વખતે જેવી રીતે ગાઢ નિદ્રાના અ'ધ- 
કારમાંથી એકાદ સુ'દર૨ સ્વમ અચાનક ડોકોયાં કરતું બ્હાર 
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આવે છે, તેવીજ રીતે ત્હેને પાતાની સન્‍્સુખ આવી ઉભેલો 
નેઇને અપરિસમિત આન'દ ભોગવશે. 

સવે પ્રકારનો જે આદિપ્રકાશ છે, અને સવરૂપમાં 
જે આદિસ્વરૂપ છે, એ સહારો વલ્લભ સ્હારી નજરે પડો. 
સ્હારા જાગૃત થયેલા આત્માની આન'દભરી પહેલ વ્હેલી 
સ્કૃત્તિ ત્હેનાં મધુર નેત્રક્ટાક્ષમાંથી પ્રાસ થાએ. અને 
સ્હારાં પોતાનાં સ્વરૂપની સ્કારી પ્રાસિ-મ્હારા પોતાના 
અસ્તિત્વમાં પ્રતિ નિવૃત્ત થનારો મ્હારો લય-તત્કાળ ત્હેનાજ 
સ્વરૂપમાં મ્હને લીન કરી દો ! 

પ્રાતઃકાળના શાન્તિ સમુદ્રમાં પક્ષિયાના ગાયનનેો કિલ- 
કિલાટ, ઉછળતાં સોજા'ઓની પેઠે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યો- 
ખળભળાટ મચાવવા લાગ્યો. રસ્તાની ખાજાએ ઉગેલાં 
ઝુલે હર્ષપ્રકુલ્લ જણાવા લાગ્યાં | અને આકાશમાં વિખરાઈ 
જતા ઝાંખા વાદળસમૂડુમાંની સતેજ સુવણુલક્ષ્મી ચોમેર 
પથરાઈ રહી હુતી ! એ વખતે અસે ઉત્સાહપૂવેક અમારે 
રસ્તે પડયા અને સૃષિસૈંદર્ય તરક્‌ અમે લક્ષજ આપ્યુ નાંહ ! 

આન'દભર્યી ગીત અસે ગાયાં નહિ અને રસ્તામાં 
રમત કરવા અમે થોભ્યા નાહ. રસ્તે આવતાં ગામડામાં 
માલની આપ લે કરવા અસે ગયા નહિ. અસે એક 
શખ્દના ઉચ્ચાર સુદ્ધાં ક્ચોં નહિં, અથવા હસ્યા કે સુખ 
પણુ મલકાવ્યુ' નહે | રસ્તે અમે ક્ષણુ પણુ રઝન્યા કે 
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ખોટી થયા નહિ! જેમ જેમ સમય સપાટાબ'ધ વહેતે 
ગયો, તેમ તેમ અમે પણુ ઝપાટાબ'ધ પગલાં ઉપાડીને 
આગળ વધવા લાગ્યા ! સૂર્યદેવતાએ ગગનના મધ્યભાગપર 
આરેોહણુ ક્યું અને પારેવડાંઓ છાયામાં “કુકુ' કરતાં ઘૂમવા 
લાગ્યાં ! મધ્યાન્હુના ઉષ્ણુ વાયુમાં સ'કોચાઈ-કરમાઈ ગયેલાં 
પાંદડાંએ ગોળ કરતાં નૃત્ય કરી રહ્યાં હતાં. ગોવાળનો છોકરો 
વડની છાયામાં ઝોકાં ખાતો ઉંવ્રવા લાગ્યો, અને મીડાં 
સમણાં જેવા લાગ્યો ! એ વખતે પાણીનાં ઝરણાં સમીપ 
સ્ડારાં પરિશ્રાન્ત શરીરને-થાકી પાકી ગયેલા અવયવોને- 
વિશ્રાન્તિ આપવા ઘાસના બિછાનાપર હુ લાંબો થઈને 
પડી રહ્યો. 


સહારા સોખતી-સ'ગાથ એ-મ્ઢાર્‌ ઉપડાસ કરતા 
હુસવા લાગ્યા. ગવથી તેઓ ઉંચાં મસ્તક કરાંને ઉતાવળે 
પગલે ચાલતા થયા. તેએએ સહજ પા“? વાળીને-સ્ુખ ફેર 
વીને નેયું' પણુ નહિ, વિશ્રાંતિ પણુ લીંષી નહિ. નેતન્નેઃ 
તામાં તેઓ ડરના ભૂરા પ્રદેશમાં ચાલ્યા ગયા અને થીર્ડ 
વારમાંજ અટૃશ્ય થયા ! તેઓ અનેક તૃણાજૃત વનપ્રદેશે।, 
સેદાના અને ટેકરીઓને ઓળ'ગી ગયા, અને કદિ પણુ ન 
જેચેલા એવા દ્ર ટૂરના નવીન-વિચિત્ર દેશો તેમલુ પસા* 
કર્યા. એ અખડ અગમ્ય માર્ગોેનું' અતિકમણુ કરનારા વીઃ 
સુરૂષા ! ત્હમે અનેક ધન્યવાદને પાત્ર છે. ખરેખર ત્હુમને 
ધન્ય છે! લેોકનિ'દા, ઉપડાસ અને ઉપાલ'ભની ત્રિષુટીએ 
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મ્હુને ઉઠાડવાનો ઘણે્‌ાચે યત્ન કર્ચૌ-કાંટા ભરાવ્યા-પણુ 
મ્હારા હુંદયમાંથી ત્હેમને પ્રત્યુત્તર ન મન્યો-સ્હે' મ્હાર્‌' સ્થાન 
છોડયુ'જ નહિં. અ'તરની ઝાંખી પ્રસન્નતાની છાયામાં પડી 
રહીને, એ આન'દભરી દીનતાની માનહાનિના ઉંડાણમાં 
સ્હુને પોતાને પણુ હુ' વિસરી ગચે।. સૂર્યની કિરણુમાલા 
વડે રાગર'જિત, નવચિત્રિત; હેરિતિવર્ણી-લીલી કંચન સરખી- 
છાયાની શાન્તિભરી વિશ્રાંતિ, ધીમે ધીમે સહારા હૃદય- 
પટલષપર પથરાઈ રહો ! 

શા હેતુથી મ્હે' પ્રવાસ આરંભ્યો હતો, તે પણુ હુ 
વિસરી ગયે અને એ વિચિત્ર ગું'ચવણી ભરી છાયામાં તન્મય 
થઇને ગાયન લકકારવામાં સ્હાર્‌' હૃદય ડુખી ગયુ'“-એકરસ 
બની રહ્યું | છેવટે જ્યારે હું' મ્હારી સુખનિદ્રામાંથી જાગ્યો 
અને આંખો ઉઘાડીને નેવા લાગ્યો, ત્યારે તરતજ ત્હને 
સ્હારી સમીપમાં ઉભે! રહીને મ્હારી નિદ્રાને ત્ડારી મધુર 
હાસ્યકોસુદીવડે પરિતૃમ કરતો સ્હે' ન્નેચો ! 

મ્હુને કેટલો બધો ભય હતો કે એ માર્ગ ઘણે લાંબે, 
ઠૅ'ટાળા ભરેલો અને વિકટ હશે, અને ત્હુને પહાંચવાનોા- 
ત્હારી પ્રાપ્તિ કરવાનો પ્રયાસ ઘણે્‌ાજ ત્રાસજનકે તેમજ 
શગીરથ હરો ! (પણુ એ મ્હારો ભય છેવટ મિથ્યાજ નિવડચે। !) 

--૪૯-- 

ત્હારા ઉન્નત્ત સિ'હાસનપરથી ઉતરીને તું મ્હારી ઝુ'૫- 

હીના દ્વાર પાસે આવીને ઉભે! રહ્યો. 


જદ મીતાંજલિ# 





હું' મ્હારી ઝુ“પડીના ખૂણામાં બેસીને એકલો એકલો 
ગાતો હેતો; એટલામાં સહારા ગાયનતો સ્વર ત્હારે શ્રવણે 
પડેચો. તરતજ તું નીચે આવ્યો અને સ્ડટારી ઝુંપડીના 
આરણામાં ઉભે રહ્યો. 

ત્હારા ભવ્ય મન્ટિરમાં ઘણા ઉસ્તારેો-મહાન્‌ ભડ્તો- 
બિરાજે છે, અને નિરતર-આઠે પ્રહેર-તેએ ભજનની 
ધૂન મચાવી રહે છે; છતાં પણુ ભક્તિમાગેના ત્રપરિચિત 
આ નવા-શિખાઉ-ગાનારાતુ' સીંધુંસારુ'-નીરસ-ગાયન ત્હારા 
પ્રેમપ્રદેશમાં અથડાગું'. મ્હારો તીણ્‌-ક્ષીણુ અને કરૂણુ- 
સ્વર, ગગનને ગજાવી રહેલા જગતૂના વિશાળ ગાયન- 
શ્વનિમાં ડૂબી ગયે।!-લય પામ્યો. પણુ મ્હે' અર્પણુ કરેલા 
એકજ અલ્પ પુષ્પ વડે તું પ્રસજ્ઞ થઇને નીચે આવ્યો 
અને સ્હારી ઝુ'પડીના દ્વાર પાસે ઉભે! રહ્યો |! ( ધન્ય, 
ત્હારી નિઃસીમ કરૂણાને ! ) 

્બ્ઝ્ુુડકક 

ગામના રસ્તામાં ઘેરેઘેર-આંગણુ આંગણુ-ભીખ માંગતો 
હું' રખડતો હેતો; એટલામાં એકાદ ભવ્ય અને સુંદર 
સ્વસાની પેઠે ત્ડારો સુવર્ણુમય રથ ડ્રરથી મ્હારી દૃછિએ 
પડયો ! તરતજ હુ* વિસ્મિત થઈને વિચારમાં પડયે કે, 
સા મહારાજ-રાજાઓના રાજા-તે કેણુ હશે | 

સ્હારી આશાએ ઉંચી ચ્હુડી-ઉન્નત્ત થઇ-અને સ્હે' 
ધાડું કે, હારાં મ'દ ભાગ્યનો-મ્હારા નબળા દિવસોનો 
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હુવે અ'ત આવ્યો છે | વગર માગ્ચે મળનારી ભિક્ષા લેવાને 
અને ચારેમેર ધૂળમાં પથરાઈ રહેલી લક્ષ્મી મેળવવાની 
હું એ વખતે વાટ ન્નેતો ઉભે। રહ્યો. 


એટલામાં હુ' જ્યાં ઉભા હતો, ત્યાં ત્હારાો રથ થ્યો. 
ત્ડારી દૃણિ સહારા તરફ વળી અને તું હાસ્ય કરતો નીચે 
ઉતયેર, મ્ડને લાગ્યુ' કે, મ્હારા ઉદયના સીતારાઓ હુવે 
ચમકવા લાગ્યા છે-મ્ટારૂ' પ્રારબ્ધ ખિલ્યું છે, પણુ એટલા- 
માંજ ત્હારો જમણે! હાથ ત્હે' એકાએક મ્હારી સ્હામે 
ધર્યો અને ત્હૅ' પૂછયુ' કે, સ્ડને તું શું આપે છે ? 

વાહે! મ્હારા જેવા એક દરિદ્ર-ભિખારીની સ્હામે હાથ 
ધરીને ત્ડારા જેવો મહાન્‌ રાજાધિરાજ ભીખ માંગે, એ 
એક કેવી બાદશાહી મશ્કરી? ! આ ત્ડારા હાસ્યવિનોદથી 
સ્ડુને કેટછુ' ખધુ' આશ્ચય ઉપજ્યુ'? હુ' ગુ'ચવાઇ-ગભ- 
રાઇ-ગચેો! અને અનિશ્ચિત-શ'કિત ચિત્ત આભા સરખો 
ઉભે।. રહ્યા. ત્યાર પછો મ્હારી ઝોળીમાંથી મ્હે' એક ન્હાનો 
સરખે! અનાજને કણુ ખ્હાર કહાડીને ત્ડારા હાથમાં મૂકયો. 

પણુ સ'ધ્યાકાળે જ્યારે મ્હે' મ્હારી ઝોળી જમીનપર 
ખાલી ફકરી ત્યારે, ત્હેમાંના ભીખ માંગી લાવેલા નિર્માલ્ય 
પદાર્થીમાં, મ્હેૅ' ત્ડુેને જેવડો અનાજનો કણુ આપ્યો હેતો, 
તેવડોજ સોનાનો કણુ સ્હારી નજરે પડયો | એથી ટુ' 
કેટધુ' ખધુ' આશ્ચર્ય પામ્યો ! 

હું' અપાર દુઃખથી ભાકેન્દ કરતે! રડવા લાગ્યો અને 


૪ ગીતાજ લિ. 


તરિ, ઉ. તાણ તદ 40. રિસ તરિ તતાધ રર તરા તાલ તરિ ઘસ તદિદ તાણે, તરિ તામસ તરિ ઉ. ત્રણ તદ તરા તધિરઃ 5 


સ્હારી ઝોળીમાંથી કાઢીને સ્હેૅ' ત્ડુને સવસ્વ અપંણુ કર્યું 
હાત તે કેવું સારૂ થાત, એજ વિચારથી હું' ઉંડા વિલાપ 
અને તીવ્ર પશ્ચાત્તાપમાં પડચે।. 

રાત્રિના અ'ધકાર ફ્રેલાયો. અમ્હારો દિવસનો કાયે- 
કેમ પૂણુ થયો! હેતો. અસે ધાર્યું કે રાત્રિએ આવનારા 
અતિથિયો સવ આવી ચૂક્યા હતા-હવે કોઈ ખાકી રહો 
ન્હાતો, અને ગામમ દરેક ઘરનાં બારણાં ખ'ધ થઇ ગયાં 
હતાં. માત્ર કોઈ કોઈ કહેતું હતું કે, રાન પધારવાના હુતા, 
અસે હસીને કહ્યુ' કે, એવું કદિ ખને નહિ ! 

રાત્રે કોઇએ ખારણાં ઠોકયાં હોય, એવો અમને 
આભાસ થચો, પણુ અમે કહ્યું કે પવનના ઝપાટા સિવાય 
એ ખીજુ' કઈ નથી. અમે દીવા ખુઝાવી નાખ્યા અને 
પથારીમાં પડયા. માત્ર કેટલાકે કહ્યું કે, સ'દેશેો। લઇને ટ્રૂત 
આવ્યો છે. અમે હુસ્યા અને કહ્યુ' કે, એ તો ત્હુેમને પવ- 
નના ભણકારા વાગે છે ! 

સધ્યરાત્રિની શાન્તિમાં એક અવાજ સ'ભળાયો. અસે 
સૂતાં સૂતાં વિચાર કર્યે કે, એ તો દ્વરથી સ'ભળાતી 
ગજનાનાો અવાજ છે. ધરા ક'પી ઉડી ! દિવાલે ઝુલવા 
લાગી ! અને અમારી શાન્તનિદ્રામાં ત્ડેણું વિ્ટ ઉપસ્થિત 
કયું, માત્ર થોડાજ જણે કહ્યુ' કે,-“ એ રથના ફરતાં ચકનેા 
અવાજ છે.? અમે નિદ્રિત અવસ્થામાં ખડખડવા લાગ્યા 
3,-“નહિ. એ તો વાદળની ગજેના હશે !? 
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રાત્રિના અ'ધકાર હેજી તો ટ્ર થચો! ન્હોતો, એટ- 
લામાં વાજિ'ત્રના અવાજ સ'ભળાયે. ત્ડૅની સાથે “ જાગૃત 
થાએ | વિલ'બ ન કેરો |?” એવુ' કોઈ સ્હાટેથી બોલતું 
સ'ભળાયુ*. અમારા હૃદયપર અસે બન્ને હાથ ચાંપ્યા અને 
ભયથી પ્રૂજવા લાગ્યા. કોઈ એ કલ્યુ' કે, “ જુએ મહારાજાની 
પતાકા ફૂરકી રહી છે |? અમે એકાએક ઉભા થયા અને 
બાલી ઉઠયા કૈ, “ હુવે વિલ'બ કરવાનો વખત નથી !? 


મહારાજા આવી પહોંચ્યા છે, પણુ દીપમાલાઓ ડયાં 
છે ? પુષ્પમાલાએ કયાં છે ? ત્હેમને બિરાજવાને માટે સિ'હા- 
સન ડયાં છે ? અરેરે ! શરમ છે. ખરેખર આ સગશપૂર્ણુ 
લજ્જાનો વિષય છે. ત્હેમને પધરાવવા માટે વિશાળ ભુવન 
ડયાં છે ? સ્વચ્છ ૨થાન ક્યાં છે ? અને ત્હેની શૂ'ગાર સામ- 
ગ્રી ડ્યાં છે ? કોઇ કહેવા લાગ્યો, “ આવી રીતે રડતા 
બેસી રહેવું અયોગ્ય છે | ખાલી હાથે ત્હેમનુ' અભિન'દન કરે. 
શૈગારસાહિત્ય વગરના ત્હેમારા ઓરડામાં ત્ડેમને પધરાવો.” 


બારણાં ઉઘાડો | શ'ખનાદ ગજવો | રાત્રિના ઉ'ડા 
અ'ધકારમાં આપણા અ'ધારા ભય'કર ઘરના રાજા ત્રાવી પ- 
હોાંચ્યા છે. આકાશમાં વિઘુદ્ગજેન થાય છે. વિજળીના 
ચમકારાવડે ગાઢા અ'ધકારમાં ક'પન ઉઠે છે. ત્હુમારી ફૂટી 
તૂટી સાદડીનો કકડો લાવો અને તે આંગણાંમાં બિછાવો |! 
તુસુલ તોફાનની સાથે ભીષણુ રાત્રિના મહારાજાની સવારી 
અણુચિ'તવી એકાએક આવી પહોંચી છે | 


૪ 
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ઝા ડઝ 

“ હ્હારા ક'ઠમાં ગુલાબની પુષ્પમાળા હુતી કૈ નહિ ? ” 
એ પૂછી જેવાના સહુને વિચાર થયો; પણુ હું' હિ'મત કરી 
શક્યો નહિ. આવી રીતે સે' સ્હુવાર થતાં સુધી રાહુ નઈ; 
એ વખવે જ્યારે તું વિદાય થયે, ત્યારે રૈચ્યા ઉપર ત્હેના 
થોડા ભાગ્યા તૂટયા કકડા મળી આવ્યા. ઉષાની ભુરી છા- 
ચામાં એકાદ બે અહિ' તહિ' પડેલી પુષ્પકલિકાઓ ગક 
ભિખારીની પેઠે હુ' શોધવા લાગ્યો. 

અફસોસ ! સ્ઠને શું મન્યુ' ર ત્ડારા પ્રેમની શી નિ- 
શાની તું રાખી ગયો હતે? ત્યાં જુસ્રુમ નથી, સુખવાસ 
નથી, અત્તરની શીશી કે સે'ટનો ચૌગ'ધ નથી; પણુ પ્રચ'ડે 
સઅગ્નિશિખા જેવી ચમકતી, ઇંદ્ર્ના વજ જેવી ફ્કત ત્હારી 
સ્હાઢી તલવાર છે. 


પ્રાતઃકાળની નવજ્યોતિ બારીમાંથી ઘરમાં પ્રવેશ કરેછે 
અને તે ત્હારી રૈચ્યા ઉપર પ્રસરી રહે છે. પ્રભાતનાં પક્ષિચો 
કિલકિલાટ કરતાં પૂછવા લાગ્યાં:-“ સુ'દરી ! ત્હારી પાસે શું 
છે ??”-પુષ્પ નથી, ઝુખવાસ નથી, અત્તરની શીશીમાંથી 
ઉડતો સૌગ'ધ નથી; અહિ' માત્ર ત્હારી ભય'કર તલવાર છે. 

હું' એકાંતમાં બેસીને વિસ્મયપૂવેક વિચાર કરૂ' છુ” 
ડૈ;-“ આ ત્હારી કેવા પ્રકારની ભેટ હરે ?! ત્હેને છૂપાવી 
જાખવાતુ' મ્હારી પાસે કોઇ સ્થાન નથી.” મ્ટારાં નિર્બળ 
શરીરનો વિચાર કરતાં ત્હેને ધારણુ કરવામાં,-કસ્મરે લટ- 
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કાવવામાં-મ્ડુને શરમ ઉપજે છે અને જ્યારે ડું ત્હેને 
મ્હારા હૃદય સરસી ચાંષપુ' છુ', ત્યારે મ્હને દર્દ થાય છે; 
છતાં પણુ એ દર્દના બોજે-એ ત્હારી ભેટતુ' ગોરવ-ડુ 
સહારા હૂંદયમાં ધારણુ કરૂ' છ. 

આજથી આ જગતમાં સહારે માટે કોઇ સ્થાને ભય 
રહેશે નહિં, અને મ્હારા સમગ્ર જીવનસ'ગ્રામમાં તું વિ- 
જયી નિવડશે. મૃત્યુદેવતાને ત્હેૅ મ્હારા સાથી તરિકે 
રાખ્યો છે અને હુ' ત્ડેને મ્હારા જીવનનો ઝ્રુકુટ પહેરા- 
વીશ. મ્હારા બ'ધનોાને વિચ્છિન્ન કરવાને ત્હારી તીત્ર તલ- 
વાર સ્હારી સાથે છે. હવે સમગ્ર જગતમાં સ્હારે માટે ભય 
કદિ પણુ સ્થાન સૈળવરે નહિ. 

આજથી ખધા નજીવા શોભા-શ'ગારનો હું* પરિત્યાગ 
કર્‌'છુ'. સહારા હૃદયના સ્વામિન્‌ ! પ્રાણુવલ્લભ ! ખૂણામાં 
ભરાઇને આંખ તાકી, રાહુ નેઇ, બેસી રહેવાનો અથવા રદન 
કરવાને! વખત વીતી ગયો છે. સ'કોચ અને મધુરતા ભર્યા 
હાવભાવનુ' હુવે ક'ઈ પ્રયોજન નથી. શ'ગારના આભૂષણુમાં 
«હારી તીત્ર તલવાર ત્હે' સ્ડુને આપી છે, માટે હુવે બચ્ચાંને 
રમવાનાં હીંગલીનાં ઘરેણાંનુ' સહારે ક'ઇ કામ નથી ! 

કઝા 

ગ્રહે-નક્ષત્રોથી શણુગારેલા અને વિવિધ રગના અનેક 
રત્નો જેમાં ઉચ્ચ કળાવિધાનપૂર્વક ખઆારિક અને ઉંચી 
કારીગિરીથી જડેલાં ત્ડારાં ક'કણુ ઘણાં સુ'દર છે; પણુ 
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વિઘ્ચ્છટાની વાંકવાળી ત્હારી તલવાર સ્હૅને શ્મેથી પણુ વધારે 
સુ'દ૨ દેખાય છે ! તે જાણુ વિષ્યુભગવાનના વાહન ગરૂડની 
પસારેલી પાંખો, સૂર્યાસ્ત વખતના કોપાયમાન રક્તવણું પ્રકા- 
શમાં અપ્રતિમરૂપે ચળકતી હોય, ત્હેના જેવી સુંદર જણાય છે ! 

મૃત્યુના અ'તિમ આઘાત વખતે થતા દુઃખની અધિ- 
કતામાં જીવનના એકાદ છેલ્લા પ્રત્યુત્તર અથવા પ્રતિધ્વનિની 
પેઠે તે ૩'પ્યા કરે છે. જાણે સાંસારિક બુદ્ધિ, ફ્કત એકાદ 
ભય'કર ભડકામાં સળગી ઉઠતી હોય ! એવી પ્રજ્વલિત સતેજ 
અતે સ્વચ્છ શિખાના જેવી તે ત્હારી તલવાર ચળક્ીી રહી છે ! 

ગ્રહુ-નક્ષત્રના તેજસ્વી રત્નોથી શોભી રહેલી ત્હારી 
ઇટીમેખલા ઘણી સુ'દર છે; પણુ એ, ગજેનાના સ્વામિન્‌ ! 
ત્ડારી તલવાર તો અપૂર્વ અને અપ્રતિમ સૌંદર્યવાળી છે ! 
(હેને માત્ર નજરે જેયાથી અથવા સહજ ત્ડેનો વિચાર 
કુર્વાથી પણુ હુંદય ભયભીત થઈ ક“પી ઉઠે છે ! 

કેનન વે જુ કકક 

સ્હે' ત્ડારી પાસે ક'ઇ પણુ યાચના કરી ન્હોતી. 
ત્ડારા કાનમાં સ્હારૂ' નામ સુદ્ધાં દીધુ' ન્હોતું. જ્યાર ત્હે 
વિદાય લીધી ત્યારે ડું' સુ'ગે મ્હાડે-ચુપચુપ ઉભી હતી. 
દું' કૂવા પાસે એકલી ઉભી હવી. ત્યાં વૃક્ષશાખાની છાયા 
વિખરાચેલી હુૅતી. આઓ પોતાના માટીના ભુખરા ઘડાઓમાં 
પાણી ભરીને પોતપોતાને ઘેર ચાલી ગઇ હુતી. ત્ડેમણે સ્હને 
અમ મારીને કહ્યું:-“અમારી સાથે ઘેર ચાલ.” સ્હવારનેો 
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સમય વીતી જઇને મધ્યાન્ડુ થવા આજ્યો છે, પણ ડુ 
સ'દિગ્ધ વિચારોમાં વિલીન થઇને ન્યામુળ ચિત્તે ઉભીજ રહી! 

તું ધીમાં પગલાં ભરતો-મ'દગતિએ આવ્યો, એ પણુ 
સ્હે' નેયુ* કે જણ્યુ* નહિ. જ્યારે ત્હૅ* મ્હારા તરફ દૃછિ 
કેરી, ત્યારે ત્ડારી આંખોમાં ખિન્નતા છવાયેલી હુતી. ઉદાસી- 
નતા ભરેલા મ'દસ્વરે ત્હે' ધીમેથી કહ્યું:-“ છહુ' તૃષાતુર 
પ્રવાસી છુ.” હું મ્હારા અધજાગૃત વિચાર સ્વપ્નમાંથી 
એકાએક ચમકી ઉઠી અને ત્હારી સ'યુક્ત અ'જલિમાં 
સહારા ઘડામાંથી મ્હેૅ' પાણી રેડયુ'. ઉપરનાં પાંદડાંઓમાં 
ધીસ ખડખડાટ થચે. ટરના અદશ્ય અ*ધકારમાંથી કોકિ- 
લાનો ટહુકાર સ'ભળાચો અને એ વખતે રસ્તાની બાનૂપરનાં 
વૃક્ષોમાં ઉગેલાં પુષ્પામાં સોગ'ધ પ્રસરી રહ્યો. 

જ્યારે ત્હૅ* સ્હારૂ' નામ પૂછયું, ત્યારે ડુ' શરમથી 
નિઃસ્તખ્ધ ખનીને ઉભી રહી. મ્હારી સ્મૃતિ ત્હારા હૃદયમાં 
જડી રાખવા જેવુ' એવુ' તે મ્હેૅ' શું કર્યું હતું ? પણુ ત્હારી 
તૃષાનુ' નિવારણુ કરવા સહે ત્ડને પાણી આપ્જુ', ત્હેની 
સ્મૃતિ મ્હારા હૃદયમાં જડાઈ રહેશે અને સદા અલેકિક માધુર્યે 
ભરી દેશે. સ્હુવારનો પહોર વીતી ગચો છે, પક્ષિકુલ પરિ- 
શ્રાંત સ્વરે ગાય છે, લી'બડાનાં પાંદડાં માથા ઉપર ખડખડાટ 
કરી રહ્યાં છે અને હું' ત્યાં બેસીને ઉંડા વિચાર કયૉ કર્‌'કુ- 

--'૫"૫ --- 

અલસપ્રિયતાએ ત્હારા હૃંદયમાં ઘર કર્યું છે અને 

નિદ્રા ત્હારી આંખોમાં ઘેરાઈ રહી છે. 
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“ાંટાના ઝાડમાં અપૂર્વ શોભા ધારણુ કરતાં સુષ્પો 
લઇને પ્રકાશ આવી પહોંચ્યો છે.' એ શબ્દ શું ત્હારા 
કાને પડયા નથી ? એઓ જાગૃત થચેલા | ઉઠ. આ વખત 
નિરર્થક શા માટે વીતાડે છે ? 


પત્થરવાળા માર્ગને છેડે નિજન એકાંતવાળા પ્રદેશમાં 
સહારો મિત્ર એકલો બેસી રહ્યા છે, ત્હેની વ'ચના ન કર. 
એ, જાગૃત થચેલા ! ઉઠ. 

આકાશ, મ્યાન્હુના પ્રખર સૂર્યની ઉષ્ણુતાથી ક“પે છે 
-થડકે છે. એથી શું? એ ઉષ્ણુતામાં તસ થયલી વાલુરાશિ 
પાતાના તૃષારૂપી પછેડો પાથરે તેથી પણુ શું ?- 

શું ત્ડારા હૃદયના મમેભાગમાં આન'દ નથી ? ત્ટારે 
પગલે પગલે રસ્તાની વીણા શું દગ્ધતાભયા મધુર સ'ગીતને 
છેડતી નથી ? 

--૫૬-- 

આખરૅ ત્હારી હર્ષપ્રષુલ્લતા સહારા હદયમાં ઉભ- 
રાઈ રહો છે. આખરે તું નીચે ઉતરીને સ્હારી સમીપ 
આવ્યો છે. સમગ્ર સ્વર્ગના સ્વામિન્‌! ને હું' નહોત તો 
ત્હારેો પ્રેમ ડયાં રેડાત ? 

આ અન'ત સ'પત્તિનો ત્હૅ' મ્હુને ભાગીદાર બનાવ્યો 
છે. સ્હારાં હૂંદયમન્દિરમાં ત્ડારા આન'ઢની અન'ત કોડા 
સચી રહો છે. સ્હારાં જીવનમાં ત્હારી ઇચ્છા નિર'તર નવાં 
નવાં સ્વરૂપ ધારણુ ડરે છે ! 
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અને એજ હેતુથી હૅ, રાજ રાજેન્દ્ર |! મ્હારા હૂંદયને 
જીતી લેવાને ત્હૅ' અપૂર્વ સૌંદર્ય-શ્રેભા-ધારણુ કરી છે અને 
એથીજ ત્હારો પ્રેમ, ત્હારા પ્રેમીના પ્રેમમાં ડુબી જાય છે; 
અને એ ઉભયના સ'પૂર્ણું સ'ચોગમાં ત્હારૂઃ અપૂર્વ દર્શન 
થાય છે ! 

કેજે છેડ 

જ્યે'તિ! મ્હારી જીવન જ્યોતિ |! વિશ્વબ્યાપક 
દિવ્ય જ્યોતિ | | આંખોની મધુરતાથી ચુ'બન કરતી જ્યે।- 
તિ !! ! હૃદયમાં રસનાં પૂર વડાવતી જ્યોતિ ! ! ! 

ખરૈખર, સહારા વલ્લભ |! સહારા જીવનનાં કે'દ્રસસ્‍્થાનમાં 
ત્ડારી જ્યોતિ નૃત્ય કરી રહી છે ! મ્હારા પ્રેમી સીતારના 
તારને સ્પશી કરીને મ્હારા વલ્લભ ! એ જ્યોતિ ઝણુઝણાટ 
ગજવી રહો છે | આકાશતુ' સુખ ઉઘડે છે, વાયુ લહેરિયો 
સમસ્ત ખનોને વહે છે, હાસ્યછટા ધરાતલ ઉપર પોતાનાં 
ઝુકુમવણુા। પગલાં કર્ર છે. 

પત'ગિયાંઓઆ એ જ્યોતિના મહાસસુદ્ર ઉપર પોતાની 
પાંખના શઢ ચ્હુડાવે છે. કમળ અને બોરસળીનાં પુષ્પા, એ 
જ્યોતિસિ'ધુના તર'ગો ઉપર સુકુટની શેભા ધારણુ કરીને 
આન'દૃહિલ્લોલ કરતાં નાચે છે. 

પ્રત્યેક મેઘખ'ડમાં એ જ્યોતિ, સુવણુસદશ શેભા 
મારણુ કરી રહી છે અને મ્હારા વલ્લભ ! ત્હેમાંથી વિશ્ચાળ 
ભાવે અન'ત રત્નો પથરાઈ રહ્યાં છે | 
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ઝાડને પાંદડે પાંદડે આન'દ રેલાઈ રહો છે. હૃદય 
વલ્લભ ! એ અપૂર્વ આન'દની ક'ઈ પરિસીમાજ જણાતી 
નથી ! આકાશની સરિતા પોતાના કિનારાને આન'દમાં ડુખાવી 
રહી છે અને એ આન'દની ભરતી ડ્ૂરના વિદેશ સૂધી 
પહોંચી ચૂકી છે ! 

દ ન 

સ્હારા આ છેલ્લાં સ'ગીતમાં આન'દના સર્વ અ'શ 
સ'મિશ્ર થાએ ! એ આન'દ તૃણુરાશિના અમર્યાદિત વિકા- 
સવડે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ઉભરાય છે. એ આન'દ જીવન 
અને મરણરૂપી જેડીઆ ભાઇઓને આ વિશાળ જગતમાં 
નૃત્ય કરાવી રહ્યો છે. એ આન'દ તોફાની ઝ'ઝાવાતમાં વાયુના 
સપાટા ભેગો ઘસડાઈ આવે છે. ખધા જીવને અને જીવનને 
એ આન'દ હાથ ઝાલીને હલાવે છે અને જગાડે છે | દુઃખ- 
દર્દના વિકાસ પામેલા રડ્તવણું કમળ ઉપર આએ આન'દ, 
આંસુભરી આંખે ગુપચુપ બેસી રહે છે અને એ આન'8 
પોતાના સર્વ પદાર્થો ધૂળમાં ફ્રે'કી દે છે; તેમ છતાં એ 
અધામાંનો એક અ'શમાત્ર પણુ તે પોતે જાણુતે। નથી |! 

કૂક 

એઓ મ્હારા હૃદયવલ્લભ | ડું' જાણુ' છુ' કે, આ 
અધું ત્હારા પ્રેમ શિવાય ક'ઇ નથી. વૃક્ષશાખાઓનાં પાંદડાં 
ઉપર નાચી રહેલો આ સોનેરી પ્રકાશ, વિશાળ આકાશની 
સપાટીમાં ધીમે ધીમે હુ'કારી જવાં બ્હાણુ જેવાં આ પ્રમાદી 
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વાદળાં, અને સહારા કપાળપર પોતાની શીતલતા પાથરી 
જતી આ મ'દ મ'દ વ્હેતી વાયુની લહેરિચો, એ ખધું 
ત્હારા પ્રેમ શિવાય બીજુ ક'ઈ નથી. 

પ્રભાતનેો પ્રકાશ મ્હારી આંખોમાં ઉભરાઈ રહ્યો છે. 
એ સ્હારાં હૃદયને જાણે ત્ડારા તરફનો સ'દેશે હોય ને ! 
એમ જણાય છે. ત્ડારો સુખમુદ્રા ત્ડારા ઉપરના આસનમાંથી 
નીચી નમેલી છે. ત્હારાં નેત્રો નીચાં વળીને મ્હારી આંખો 
સ્હાસે જૂએ છે અને સ્હારાં હૃદયને ત્હારાં ચરણુકમલનુ' 
સ્પશેસુખ આપે છે. 

કુક 

અન'ત ખ્રજ્યાંડને સસુદ્ર કિનારે બાળકી તુ' મિલન થાય. 
છે. ઉપરતુ' અન'ત આકાશ નિઃસ્પ'દ અને શાન્ત છે. ની- 
ચેના અવિશ્રાંત જળમાં તોક્‌ાન મચી રહ્યું છે. અન'ત બ્ર- 
છ્વાંડના સસુદ્રકિનારા પર ઘણાં બાળકે સાથે મળીને ખૂસા 
પાડે છે અને નૃત્ય કરે છે. 

કિનારા પર તેએ રેતીનાં ઘર ખાંધે છે અને પોકળ 
શસંખલાએ લઈને રમત કરે છે. કરમાચેલાં પાંદડાંની તેએ 
છોડીઓ ચુ'થે છે અને વિશાળ સઝ્ુદ્ર ઉપર હસ્તે ચ્હેરે 
તેમને તરતી મૂકે છે. બ્રહ્ધાંડને સસુદ્ર કિનારે બાળકોએ 
પોતાની રમત શરૂ કરી છે. 4 

તરવાની વિદ્યા તેએ જાણુતાં નથી. દરિયામાં જાળ 
નાખતાં તેએ શીખ્યાં નથી. સાતી કહાડ્નારાએ મોતી 
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55555554 95555555555: 
વીણુવાને દરિયામાં ડુખકીઓ મારે છે, વેપારીઓ પોતાનાં 
બ્હાણુને શઢ ચ્હુડાવી તરતાં મૂકે છે; ત્યારે બાળકો કિનારા 
પરના પાંચીકા એકઠા કરે છે અને પાછા તેમને વિખેરી 
નાખે છે. તેએ અદશ્ય રહેલા ખજાનાની શૈધ કરતાં નથી 
અને જાળ કેમ નાખવી એ તેઓ ન્નણુતાં નથી. 


સસ્નુદ્રમાં હાસ્યતર'ગો ઉછળે છે અને એ ઝાંખા 
પ્રકાશમાં સસ્ુદ્રકિનારાતુ' હાસ્ય ચળકી રહે છે. પોતાનાં 
આળકને પાલણામાં ઝુલાવતી માતા, હાલરડાં ગાતી હોય, 
તેવી રીતે મૃત્યુની રમત રમનારાં મોજા' કિનારાપરનાં બા- 
ળકોને અથવગરનાં ગીત સ'ભળાવે છે. સસુદ્ર, બાળકો સાથે 
રમે છે અને ઝાંખા પ્રકાશ એ બધાંની સાથે રમતા સગુદ્ર 
કિનારાનાં હાસ્યને વિકાસે છે. 

અન'ત બ્રહ્ધાંડને સસુદ્રકિનારે ખાળકોતુ' મિલન થાય 
છે. માગશૂન્ય આકાશમાં તોફાની ઝ'ઝાવાત ઘૃમે છે, અને 
નિશાની વગરના માગેહીન અન'ત જલમાં નોકાએ ભાગી 
પડે છે. મૃત્યુ સુસાફૂરી કરે છે, અને બાળકો ૨મે છે, 
અન'ત ખ્રદ્યાંડને સસ્રુદ્ર કિનારે બાળકોતુ' આજે મહાન્‌ 
મિલન થયુ છે. 

બઆળકની આંખો ઉપર જે નિદ્રા રમણુ કરી રહા છે, 
તે ડ્યાંથી આવે છે એ શુ' કોઇ જાણે છે ? હા. એવુ' 
સ'ભળાય છે કે, અપ્સરાએનાં નગરમાં મ'દપ્રકાશ પાથરીને 
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ચળકતાં પત'ગીયાંવડે ઝાંખા જણાતા જ'ગલની છાયામાં. 
જે સ્થાને સોહે અને પ્રલોભનની બે નાજુક કળીઓ ખિ- 
લેલી છે, ત્યાં ત્ડેના નિવાસ છે. એ પ્રદેશમાંથી ખાળકની 
ગાંખાને ચુ'બન કરવા હૅ'મેશાં તે આવે છે. 

ખાળકના ઢોઠૅપર તેની નિદ્રિત અવસ્થામાં જે મ'દ 
હાસ્ય કફરકો રહે છે, તે ડ્યાંથી આવે છે, એ શું કોઇ કહી. 
શકશે ? હા, એવું સ'ભળાય છે કે, જે સ્થાને દ્વિતીયાનો 
શુકલચ'દ્ર પોતાના ઝાંખા નવા કિરણુકરવડે શિશિર રૂતુનાં 
વિખરાઈ જતાં વાદળને સ્પર્શ કરે છે; ત્યાંથી ઝાકળબિન્ટુ- 
વડે સ્નિગ્ધ ખનેલા પ્રભાતમાં એ હાસ્યનો પહેલવહેલે 
જન્મ થયો અને ત્યાંથી એ હાસ્ય, બાળકના હોઠ પર ત્ડેની 
નિદ્રિત અવસ્થામાં ફરકી રહ્યું છે. 

ખાળકના અ'ગ પ્રત્ય'ગમાં જે કોમળ અને તાજી નવી- 
નતા ચળકી રહી છે, તે આટલા દીઘ સમયસૃષ્ી કયાં છૂપાઇ 
રહો હતી, શું કોઈ એ જાણે છે ? હા, જ્યારે માતા સ'સા- 
રથી અપરિચિત એક નવયુવતીરૂપે કિશોરાવસ્થામાં હતી, 
ત્યારે પ્રેમની અસ્પણ, માન, સુકોમળ રહસ્યલીલારૂપે એ 
નવીનતા, ત્હેના હૃદયમાં વ્યાપી રહી હતી. એજ નવીનતા, 
-એજ મધુર સુકોમળ રૂપ છટા,-બાળકના અવયવોમાં 
ખિલી રહી છે. 

સ્હારા વત્સ ! ન્‍્યારે હુ' ત્ડુને રંગબેરગી રમકડાં. 
આાષપુ' છુ, ત્યારે મેઘમાળામાં પણુ રંગબેરંગી રમત શા. 
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માટે મચી રહે છે ? એવીજ રીતે પાણી ઉપર પણુ નવરંગી 
કીડા શા માટે થયા કરે છે? અને વિવિધ પ્રકારનાં પુષ્પો 
પણુ હું' ત્ડેને રંગીન રમકડાં આપુ ત્યારે અનેક પ્રકા- 
રના રગ શા માટે ધારણુ કરે છે, તે હુ' સ્હુમજુ' છ. 

જ્યારે ત્ડુને નૃત્ય કરાવવાને હું સ'ગોત લલકાર છ 
ત્યારે ઝાડનાં પાંદડાંઓમાં એ સ'ગીતના સુર શા માટે ઉઠે 
છે ? અને શાંત ચિત્તે શ્રવણુ કરતાં ધરાદેવીનાં હદયને, સસુ- 
દ્રના તરગાો કોઈ અલૌકિક ધ્વનિ મચાવી એ સ'ગીતમાં 
પોતાના તાન રેડી એકતાનતાથી નચાવી, ત્ડેમાં શા માટે 
મળી નાય છે તે હું' સારી રીતે સમજી* છુ. જ્યારે ત્હુને 
નચાવવાને હું' ગાઉ' ૪, ત્યાર આ બધા રાગ શા માટે 
કુટી નીકળે છે, તે હુ' બરાબર જાણુંછુ'. 

જ્યારે ત્ડારા આતુર અને લોભી હાથમાં અર્પણુ કર- 
વાને હું' મીઠી મીઠી ચીનને લાવું છુ', ત્યારે પુષ્પની અ“ 
જલિમાં મધુ શા માટે રેડાય છે? અને વિવિધ પ્રકારનાં 
જળમાં અલોાકિક રસમાધુર્ય ત્હેની નસે નસે શા માટે 
વ્યાપી રહે છે, એ હુ' સારી રોતે નાણુ છુ. 

મ્ડારાં બ્ડાલાં બચ્ચાં ! જ્યારે ત્હારાં સુખ ઉપર ત્ડેને 
હુસાવવાને હું' મીઠી મીઠી ખચ્ચીએ લઉં છુ, ત્યારે સ્હુ- 
વારમાં પ્રસરી રહેલી આકાશની દિન્યજ્યોતિ કોઈ અલે।- 
કિક આન'દનાં ઝરણાવડે શામાટે ઉભરાઈ નચ છે? અને 
ગીષ્મરૂતુના શીતળવાયુની મ'ઠ મ'હ લહશિથયો સ્હારાં અગ 


ગીતાંજલિઃ# દજૃ 


પ્રત્વ'ગને શા માટે હર્ષૌત્કુલ્લ બનાવે છે, તે ડું' અવશ્ય 
સ્હુંમજી શકુ' છુ'. વળી જ્યારે ડુ' ત્ડુને મધુરતાભયું ચુ'બન 
કરૂ' છ, ત્યારે એ ખધુ' શા માટે થાય છે ક હું' ખરા- 
અર જાણુ છ. 

જેમની સાથે મ્ડારે આએળખાણુ પણુ ન્હોતી એવા 
સિત્રો સાથે ત્હૅ' સહારો ગાઢ પરિચય કરાવ્યો છે. પારકી 
માલીકીના ઘરમાં ત્હૅ” સ્હને આદરસહિત આસન અપાવ્યા 
છે! મ્હારાથી ડ્ર ટૂર હતાં, તે સર્વે સાનિધ્યમાં લાવી દીધાં 
છે. કલ્પના રાજ્યનાં સુખર્‌પ સમણાંનેો સાક્ષાત્કાર કરાન્યો 
છે. ટૂર હેતા ત્હેમને નજીક બનાવ્યા છે, અને અનાણ્યાને 
સહારા બ'ધુએ બનાવ્યા છે ! 

સ્હારી ચિરપરિચિત પણેકુટીને-આશ્રમને-અને સ્થૂલના 
સુખાતુભવને છોડતી વખતે મ્હારૂ' હૃદય ઘણુ અસ્થિર થાય 
છે. કોઇ પ્રકારતુ' ન સ્હેમજાય તેવું છુષુ' દદ સહારા અ'તરમાં 
કાંટા ભાંકે છે. નવામાં જુનાતુ' આસન છે, અને ત્યાં પણુ 
ત્હારાજ નિવાસ છે. હુ ભૂલી જાઉં છુ. અર્થાત્‌ સચરાચર 
ત્હારાથી વ્યાપી રહ્યું છે, એ સત્યની મ્હુને વિસ્મૃતિ થાય જે! 


જન્મ અને મરણુરૂપી વિચિત્ર દ્રારોમાં થઇને આ 
જગત્‌ અથવા ખીના' કોઈ જગતૂના જે કોઈ અપ્રછજ્ઞ 
મદેશમાં-જ્યાં જ્યાં તું સ્ડુને હાથ ઝાલીને દોરી જાય છે, 
ત્યાં ત્યાં સર્વ ઠેકાણે તુંજ મ્હારો અન'તકાળના સાથી છે. 


૬2 ગીતાંજલિ* 





મ્હારા અન'ત જીવનનો એક માત્ર સ'ગાથી છે એટલુ'જ 
નહિ પણુ જે જે અપરિચિત પ્રાણી,-પદાર્થ-ત્હેમની સાથે 
મ્હારાં હૃદયને આન'દના પાશ વડે બાંધનાર સહારે પ્રેરક 
અને નેતા તુંજ છે. 

એક વાર ત્હારી આઓળખાણુ થઇ-એક વાર ત્હારૂ' સ્વરૂપ 
અરાખર જાણુવામાં આવ્યુ'-ત્યારે આ જગતૂમાં કોઈ પણુ 
પરાચેો અથવા અજાણ્યો હોતો નથી. અને ત્હેને માટે રા- 
જાના શાજમહેલથી તે ગરીખનાં ઝુપડાં સુધી કોઈ પણુ 
ઘરનાં બારણાં બ'ધ રહી શકતાં નથી ! ઘટઘટ વ્યાપી હૃદય 
વલ્લભ ! સ્હારી પ્રાથના સ્વીકારીને, અનેકની સાથે નાટક 
રચનારા-ખેલનારા ત્ડારા એકના સ્પરીનુ' સુખ કદિ પણુ 
લુસ ન થાય એટલી સહારા પર કુપા કરને. 

કઝ દક 

એકાંતમાં બ્હેતી સરિતાનાં તીર સમીપ ઉંચા ઉગેલા 
ઘાસમાં થઇને તે ચાલી જતી હતી. સ્હે' ત્હેને પૂછડું 
“સુ'દરી ! ત્હારા પાલવથી ઢાંકીને આ દીવો તું ક્યાં લઇ 
જાય છે? મ્હારા ઘરમાં અ'ધકાર ઘેરાઈ વળ્યો છે. 
આ વખતે નિર્જન ઘર જાણુ ખાવા ધાતુ' હોય એવુ' શૂન્ય- 
ઝાર અને ભય'કર જણાય છે માટે થોડી વાર મ્હારા ઘરમાં 
ત્ડારા દીપકને પ્રકાશ રેડ, ? 

ત્હેશુ પોતાની કાળી વિશાળ આંખો ઉંચી ડરીને 
ક્ષણભર સહારા સ્હામુ' જેયુ'. આકાશમાં ત્યારે સ'્યાને 


ગીતાંજલિ? ૬૩ 


ઝાંખો પ્રકાશ ફેલાયો હેતો, અને ચોમેર ઉડી રહેલી પુળ- 
માંથી સ્ટારા ચ્ડેરા તરફે નજર કરતી તે બોલીઃ-“ન્‍્યારે 
[દવસનો પ્રકાશ પશ્ચિમ દિગ'તને ઓળ'ગી નય છે ત્યારે 
નદીના વહેતા પ્રવાહમાં નદીના વેગ સાથે આ દીવાને તરતે। 
મૂકવાને હુ' અહોં આવી છુ. ” 

ઉંચા ઉગેલા ઘાસમાં હું' એકલો ઉભે રહ્યો અને 
નદીના પ્રવાહમાં નિરૂદ્દેશ વહી જતા દીપકની ક્ષીણુ-ટમટમતી 
જ્યોતિ હું' ધારી ધારીને જેવા લાગ્યો. 

જયારે રાત્રિના ગાઢ અ'ધકાર જામ્યો, ત્યારે ચોમેર 
ફેલાઇ રહેલી નિજિન શાન્તિમાં સ્હે' ત્ડેને પુનઃ પૂછયું 
“યુવતી | ત્ડારા ખવા દીવા ઝળહળી રહ્યા છે છતાં આ 
દીવા લઈને તું કયાં જાય છે? મ્હારૂ' અ'ધકારમય નિર્જન 
ઘર, શૂન્ય અને ભયાનક જણાય છે. ત્હેમાં આ ત્હારા 
દીવાવડે જ્યોતિ પાથર. ” 

ત્હેણુ પોતાની કાળી આંખો ઉંચી કરીને સહારા ચ્હેરા 
તરફ નેયુ', ક્ષણુવાર શ'કિત ચિત્તે ઉભી રહીને છેવટે બોલી, 
“ એ દીવો તો હું' આકાશ દેવતાને ધરવાને લાવી છુ. ” 
આ ઉત્તર સાંભળીને હુ ત્યાં સુગે મ્હાડે શૂન્ય આકારમાં 
વ્યર્થ ખળતા ત્હેના દીવાને નેતો જેતે ઉભે રહ્યા. 

ચ*દ્ર વગરની ઘોર અ'ધારી મધ્યરાત્રિએ સ્હે' ત્હેને 
વળી પૂછયુ-“ સુ'દરી ! ત્હારા હદય પાસે આ દીપક 
પરી રાખવાનો ત્ડારો શો હેતુ છે? તું ત્યાં કરોને શોધે છે ? 


૧૪ ગીતાંજલિ* 


સ્હારૂ' ઘર તદ્‌ન નિજેન, ભયંકર અને તિમિરાચ્છન્ન છે, % 
માટે એ ત્હારેો દીવા સહુને આપ.” આ સૌભળીને ક્ષણુવાર 
તે ઉભી રહો. સુ'ગી સુ'ગી વિચાર કરવા લાગી અને છેવટે 


અ'ધકારમાં સ્હારી તરફ ધારીને ધારીને નતી બાલી:-“ડુ' 
આબ દીવો તો દીપમાલામાં ઉમેરવાને માટે લાવી છુ' !* ” 


એ સૌભળીને ડુ' સુ'ગાજ ઉભો રણે અને ઝળહળતી દીપ- 

સાળના પ્રકાશમાં ત્હેૅના ન્હાના સરખો દીવડો બીના અ- 

સંખ્ય દીવાઓની વચ્ચે વ્યર્થ ખળી જતો નવા લાગ્યો. 
સહારા પ્રભો ! સહારા જીવનના આ ક'ઠોક'ઠે ભરેલા- 


-ઉભરાઇ જતા-પ્યાલામાં ત્હેસે કયા દિવ્યરસતુ' પાન કર- 
વાની ઇચ્છા રાખો છો ? 


એ સહારા કવીન્દ્ર |! શું સ્હારી આંખો દ્વારા તું ત્ડારી 
પોતાની રચેલી સૃણિને નજેવામાં આન'દ પાસે છે? તેમજ 
સ્હારા શ્રવણુના દ્રાર પાસે ઉભો રહોને ત્હારી પોતાની 
એકતાનતા-સમતા-અક્દેતભાવનાનો મધુર ધ્વનિ સુ'ગો સગો 
સૌભળવામાં શ ત્ડેને આન'દ મળે છે ? 

આ ત્હારૂ' જગતૂ સહારા મનઃ પ્રદેશમાં શખ્ટસુષ્પાનો 
3'થણી કરે છે અને ત્ડારો આન'દ ત્હેમાં સંગીતના અલે- 
કિક સુર પૂરે છે. પ્રેમસરોવરમાં લીન થઇને ત્ડુને પોતાને 
તું મ્હારા હાથમાં સમપણે કરી દે છે અને પછી ત્હારી 


સમગ્ર મધુરતા સ્હારી નસેનસમાં ભરો દઇને, એ આત્મન 
નિવેદનનો રસાસ્વાદ તું પોતેજ લે છે | 


ગીતાંજલિ હૃપ્‌ 





જે યુવતી સહારા જીવતુ' જીવન હેલી, નિરંતર 
સ્હારી સાથેજ રહેતી, નવાં ફુટતાં અને અસ્ત પામતાં કિર- 
છણે!ની સ'ધિમાં, પ્રાતઃ તેમજ સાય'સ'ધ્યાના પ્રકાશ-અ'ધકા- 
૨માં સર્વદા જે સ્હારી પાસેજ રહેતી, છતાં સવારના ઝળ- 
હેળતા પ્રકાશમાં જેણે આજ સધીમાં કદિ પણુ પોતાના 
સુખ ઉપરને ઘુ'ઘટપટ દ્રર કચોપં નથી, ત્હેને સ્હારાં છેલ્લાં 
ગાયનમાં પૂરીને હુ' ત્ડારાં ચરણુમાં હે પ્રભો ! મ્હારી 
છેલ્લી ભેટ તરીકે ધરૂ' છુ. 

શખ્દો ત્હેને પ્રેમબખ'ધનમાં બાંધવા માટે મથી ૨હ્યા 
હુતા, પણુ ત્ડૅનુ' હૃદય જીતવામાં તેઓ નિષ્ફળ નિવડેયા. 
આજેવભરી વિનવણી પોતાના આતુર હાથ પ્રસારીને ત્હેને 
પ્રસન્ન કરવા-આલિ'ગન આપવાને પ્રયાસ કરી રહો, પણુ 
તે બ્યર્થ ! 

મ્હારા હૃદયના મમેસ્થાનમાં ત્હેને પૂરી રાખીને ડુ 
અનેક દેશ-દેશાન્તરો ભટકચે।, અને ત્હેની આસપાસ મ્હારા- 
જીવનવૃક્ષના વિકાસ અને સ'કોચ-૨ૃદ્ધિ અને ક્ષય-ખહાર 
અને ખિજો-એક સરખી રીતે નાચી રહ્યાં ! ત્હેની સાનિ- 
ધ્યર્સા ખીલ્યાં, અને ત્હેની પાસેજ ખરી પડયાં ! 

સ્હાસ વિચાર અને જોાથાર ઉપર, નિદ્રા અને સ્વઝે 
ઉપર, તેણે અખ'ડ રાજ્ય ચલાવ્યુ', છતાં પણુ તે એકલીજ 
 ્ટ્શથી નદી અને ડ્ર રહી ! 


પ... 
મક વ હ ડિ ર 
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ઘણાં મતુષ્યોએ મ્હારાં બારણાં ખખડાવી, ત્હેને માટે 
પૃચ્છા કરી, અને છેવટે નિરાશા લઇને તેએ પાછા ગયા ! 

આ જગતમાં જેમને ત્હૈનાં પ્રત્યક્ષ દશોન થયાં હોય, 
એવો સ્હે' કોઇ પણુ મતુષ્ય નથી નેયો. ત્હેણું તો એકાંત 
વાસ સ્વીકાર્ચયોય. અને માત્ર ત્હારો પરિચય કરવા માટે-તુ' 
ત્હેને આળખશે એવી આશામાં-આજ સુધી વાટ નેતી 
તે પડદામાં બેસી રહી ! 

નન્૬૫ --- 

તુજ આકાશ છે અને તુ'જ જાળ છે. તુ'જ પરસાળ 
છે અને તુ'જ માળ છે. 

એ મનમોહન મતિ | એ જાળમાં પણુ ત્હારેો પ્રેમ 
ભર્યા છે. જે પ્રેમ વિવિધ રગ, તાલ, સ્વર, સુગ'ધ અને 
નાદની ભી'તોવડે આ વાદમાને ચારે ખાજુથી ઘેરી લે છે. 

આ જાએ ! ઉષાદેવી પોતાના જમણા હાથમાં ફૂલડાં 
વીણુવાની સોનાની ટોપલી લઇને આવે છે. એ રોપલૌમાં 
અતુલ સૌાન્દર્યની માળા ગુ'થેલી છે. મ્ુ'ગે મ્હાડે-લેશ પણુ 
અવાજ કર્ચા વિના એ માળા વસ્ુ'ધરા રાણીને પહેરાવી દેવાને 
ત્હેના વિચાર છે ! 

આ નએ, સ'ધ્યાદેવી ! જે એકાંત વનપ્રદેશે।ને પરુ- 
એનાં ટોળાં ત્યજી ગયાં છે, તેવા માગે વગરના પ્રદેશમાં 
'મ'ટમ'& પગલાં ભરતી પશ્ચિમ સસુદ્રના વિશ્રાંતિજલમાંથી 
પોતાના સોનાનો ઘડો શાન્તિકર, શીતલ, મધુર, રસભીના 
વાયુવડે ભરી લાવતી જણાય છે | 
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પણુ આ તરક્‌ જૂએ 1 અન'ત આકાશ પ્રસરી રહું 
છે, જેમાં નાશી છૂટવાને આતુર થચેલાં જીવરૂપ પક્ષિયો 
ઈચ્છાતુસાર ટ્ર ટ્ર૨ સપાટા મારતાં પરિભ્રમણુ કરે છે, આએ 
અન'ત આકાશમાં તો નિષ્કલ'ક શુભ્ર લાલિમા પોતાનો 
અધિકાર જમાવીને છવાઇ રહી છે. શુભ્ર જ્યોતિનુ'જ ત્યાં 
સાચ્રાજ્ય છે ! ત્યાં દિવસ નથી અને રાત્રિ પણુ નથી. ત્યાં 
આકાશ નથી તેમ ર'ગ પણુ નથી | અને એક શખ્દ ઝે 
ઉચ્ચાર સરખો પણુ ત્યાં સ'ભળાતે। નથી. ત્યાં તો એક માત્ર 
પ્રેમનુ' પ્રકાશિત સાસ્રાન્યજ પ્રસરી રહ્યું છે | 

ટ્હારાં તેજસ્વી રવિકિરણે। સ્હારી આ પૃથ્વી ઉપર 
પોતાના હાથ પ્રસારીને આવે છે અને મ્હારાં આંસુ, નિઃ- 
શ્વાસ તેમજ ગાયનના ત્રિવેણીસ'ગમરૂપે ઉત્પન્ન થતા 
સમૂહુને ત્ડારાં ચરણુ સમીપ ખે'ચી જવા માટે જીવનને 
લાંબો દિવસ પૂણુ થાય ત્યાં સુધી, મ્હારાં બારણાં પાસેજ 
ઉભાં રહે છે | 

મનમાન્યા આન'દથી તું એ ઝાકળભીના વાદળસમૂ- 
હેના ખુરખાને ત્હારી ગ્રહ-નક્ષત્રખૅચિત છાતીની આસપાસ 
વિ'ટાળે છે અને ત્હેના અસ“ખ્ય આકારે ખનાવે છે. વળી 
ત્હેમને અનેક પ્રકારના મોહક રગોવડે તુ' ર'જિત કરે જે. 
એ શીતલ નિષ્કલ'ક ચ'દ્ર ! તે એટલુ' ખધુ' હુલઝુ” 
અને ક્ષણુમાં ઉડી જાય તેવુ', તેમજ નાજુક, ગમાંસુભર્યું અને 
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તમસાછન્ન છે, તેથીજ તું તેને એટલુ' ખધું ચાહે છે. વળી 
એ વાદળ, પોતાની કરૂણાભીની છાયાવડે ત્ડારા ભવ્ય, રોફૂ- 
દાર ઉજવળ ગ્રકાશતુ' સર્વદા આચ્છાદન કરે છે, એથીજ 
ત્ડારો એનાપર એટલે ખધી પ્રેમ છે. 

જીવનનો જે અન'ત ઝરો, સ્હારી રક્તવાહિની-નસોમાં 
દિવસ અને રાત સતત એક સરખે વહેતો રહે છે, એજ 
આ અખિલ ખ્રહ્યાંડની નિર'તર ફરતી ઘટમાળમાં એકતાન- 
તાથી તાલ-સ્વર સાથે અખ'ડ નૃત્ય કરી રહ્યે છે. 

એજ જીવનતુ' ઝરણુ પૃથ્વીની ધૂળ-માટીમાંથી આન"- 
દૃપૂર્વક અનેક સુકોમલ તૃણાંકુરોમાં ફૂટી નીકળે છે. તેમજ 
પુષ્પ અને પાંદડાંના પ્રચ'ડ સમૂહુરૂપે એકાએક બહાર નીક- 
ળીને ઉછળતા તર'ગો પણુ એજ ઝરણુમાંથી વહે છે. 

ભવસસુદ્રના પાલણામાં જન્મ-મરણુરૂપે, ભરતી તેમજ 
એટ વખતે જે સર્વદા ઝૃલ્યા કરે છે, તે પણુ જીવનતુ' 
એજ ઝરણુ છે. 

આ જીવનમય-ચેતનમય-જગત્‌ના સ્પર્શવડે સ્ટારા 
અવયવો ઉતન્તત અને પ્રભાવશાળી થવાને સ્હૅને પ્રત્યક્ષ 
અતુભવ થાય છે. અન'ત સુગથી સ્પ્રુરી રહેછુ] એ જીવન 
સહારા લોહીમાં નાચી ૨હ્યું છે-અભિમાન અને આત્મપ્ર- 
તિષછ્ઠાપૂર્વક નસેનસમાં તે નૃત્ય કરી રહલ્યુ' છે. ત્ડૅવુ' મૂળ 
પણુ એજ છે ! 
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આ વિશ્વના તાલખદ્ધ સ'ગીતરૂપ ઉછળતા આન'દમાં 
ગળી-મળી જઈને શું તું પણુ આનદ નથી ભોગવતો ? એ 
ભયવ્યાકુલ ઘોર આન'દસાગરના તર'ગોમાં અફળાવું, પછડાવું 
અને એ પ્રમાણે ઝોકાં ખાતાં, હાલક ડોલક હાલતમાં છિજ્ઞ 
વિચ્છિન્ન થઇને લય પામી, તદ્રપ ખની જવું, એ શું ત્હારા 
સ'બ'ધ કૈ સામથ્યેની ખહાર છે ? 

ખધાં પ્રાણીએ આગળ વધે છેઃ તેએ ઉભાં રહેતાં 
નથી. બોલતાં નથી. તેમ કદિ પાછુ' વાળીને ન્નેતાં પણુ 
નથી ! ત્ડેમને અટકાવી-ખે'ચીને-પાછાં વાળી શકે એવી 
કોઈ શક્તિજ નથી ! એવા દૃઢ વેગથી તેસા પ્રતિક્ષણુ આ- 
ગળ આગળજ ધસે છે. 

એ અવિશ્રાંત, તીવ્ર અને ઉતાવળી ગતિએ વ્હેતાં 
તાલ-સૂરબ'ધ સ'ગીતને પગલે પગલે કતુઓ નૃત્ય કરતી 
આવે છે અને કુમાનુસાર પાછી અદશ્ય થઇ જાય છે. વિવિધ 
રગ, રાગ, સ્વર અને મધુર સૌગ'ધ, વિશ્વના એ ઉછળતા 
આન'દ કુવારામાં પોતાની અગણિત અ'જલિયેો! રેડે છે. 
અજસ્ જલધારારૂપે એક સરખી એ આન'દસિ'ધુમાં ઠેલ- 
વાય છે. એ આન'દટ સવંત્ર પથરાય છે, શનનુભવાય છે અને 
દરેક ક્ષણુ પાછે વિખરાઇ સૂકાઈ ને વિલય પામતો! જાય છે 1! 


કીથ કા 
હું અથવા સહારો અહે'ભાવ વ્યાપકરૃપે સર્વત્ર ભરેલો 
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છે; એ વ્યાપકતાતુ' મ્હારાથી બને તેટછુ' સાર્થક કરી લેવું 
અને તેને સર્વ દિશામાં ઉપચોગમાં લેવું. આવી રીતનુ' 
ત્હારૂ' જે મૂછ શુદ્ધ સ્વરૂપ, ત્હારૂ' શુભ્ર તેજ, અને ત્હારી 
રૂપછટા ભરી અવ્યડત લીલાઉપર વિવિધર'ગી છાયા પાથ- 
રવી, એજ ત્હારી માયા છે-ત્હેનાજ ખધા ઠોઠ છે. 


ત્હારા પોતાના સ્વરૂપમાંજ તું ભેદના પડદા ખાંધે છે 
અને પછી એ અધાં ત્ડારાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપમાંથી લક્ષાવધિ 
સુર ઉત્પન્ન કરે છે. ત્હેમને નાના પ્રકારનાં નવાં નવાં નામ 
દઇને બોલાવે છે. આવા ત્ડારા આત્મવિચ્છેદનાજ એક અશ 
મ્હારાં શરીરતુ' અસ્તિત્વ ધારણુ કરે છે; આર્થાત્‌ ત્હારાં સ્વ- 
રૂપતુ' ત્હે' પોતે કરેલુ' પૃથષ્કરણુ તેજ સ્હારૂ' વ્યકત 
સ્વરૂપ છે. 

વિશાળ આકાશમાં એ મામિક, ઝેરી, હુંદયભેદક ગાય- 
નના પડઘા પડી રહ્યા છે | અને તેએ નાના પ્રકારનાં રમ 
રૂપ ષારણુ કરી, આંસુએ અને હાસ્યરૂપે, ભય અને આશા 
રૂપે, દરીન દે છે. તર'ગો ઉઠે છે અને તરત પાછા લય પામે 
છે ! અનેક સમણાં અચાનક આવિર્ભાવ પાસે છે-આકાર 
ધારણુ કરે છે-અને પળમાં પાછાં હતાં ન હેતાં થઈ જાય. 
છે ! સ્હારા છુંદયપ્રદેચમાં તુ'જ ત્હારો પોતાનો પરાભવ 
કરી ૨હો છે | આ પડરો ત્હે' જે ઉભો કર્યોઃ છે તેના ઉપર 
રાત્રિ અને દિવસની પી'છીવડે અગણિત આકારો તેમજ 
ચિત્રો ત્હેૅ* દોરેલા છે. ત્ડેની પાછળ ત્હારૂ' ગાસન વિસ્મય- 
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રૂપ રહસ્યોની, તૃતિયાના ચ' જેવી વક્ાકૃતિમાં, વિવિષ 
ત'તુવડે વણેલુ' છે. ત્હેમાં શુષ્ક અથવા અતુપચુડકત વા 
સરળતાનાં સર્વ ત'તુએઓને દ્રર રાખવામાં આવ્યા છે.-છેડી 
દવામાં આવ્યા છે. 

“ સ્હારી.' અને “ ત્હારી ? મહેત્વાકાંક્ષાએના સ્હોાટા 
તમાસા-પ્રચ'ડ પ્રદર્શન વડે-અને સ્હોટી ભાવનાઓ વડે આ 
વિશાળ આકાશ છવાઇ ગયુ છે. ત્ડારા અને મ્હારા ધ્વનિ 
પ્રતિષ્વનિ વડે વાતાવરણુ ધમધમી ઉઠયુ' છે અને “ મ્હારી? 
તેમજ “ ત્હારી? વચ્ચે સ'તાકુકડીની રમત જેવી છૂપાઇ 
જવાની અને પાછા શોધી કાઢવાની રમત ગમત-લીલા-માંજ 
અનેક યુગ વીતી ગયા ! હજુ કોણુ જાણુ કેટલા જશે ? 

--૭૨-- 
સહારા હૂંદયના હદયમાં અન્તર્યામીરૂપે છૂપાઈ રહેલા 
તેએ પાલેજ ઉ'ડા અદ્રશ્ય સ્પર્રોવડે સહારા જીવાત્માને 
જગાડે છે. 

મ્હારી આંખોમાં મોહેતુ' જાદુ ભર્યું તેજ આંજે છે, 
માયાનો પડર પણુ તેજ પાથરે છે. અને ઢેષે તેમજ 
શૈકના વિવિધ પ્રકારના ચ્હ્ડતાં-ઉતરતાં અલેકિક તાન 
સાથે સ્હારી હૃંદયવીણાના તાર ઉપર સન'દથી સ'ગીતના 
સૂર છોડીને ગાન ગનવે છે, તે એજ છે ! 

માયાની ત્તા અતકયેજાળ તેજ ગુ'થે છે, વળી ત્હેમાં 
સોનેરી, રૂપેરી, વાદળી અને લીલા, ઘડીચે ઘડીચે ખદલાતા, 


ી હર્‌ ગીતાંજલિ# 


અનેક ર'ગા પણુ તેજ પૂરે છે ! એ જાળનાં તળીયાંમાંથી 
ત્હેના સળ વચ્ચે, જરા દઉખાય આવી રીતે તે પોતાના ચરણુ- 
કમલ ખહાર કાઢે છે, જેનો સ્પશે માત્ર થતાં, હુ' સ્હને 
પોતાને એકાએક ભૂલી નાઉં છુ ! 

દિવસો! એકે પછી એક આવે છે, મને યુગ પછી 
ચુંગ વીતી જાય છે. પણુ તેજ અનેક નામરૂપ વડે તેમજ 
સુખ-ડુઃખની વિવિધ વાત્તચોદ્વારા મ્હારા હદયને હુલમ- 
લાવી દે છે ! અર્થાત્‌ સહારા આત્માને, વિવિધનામ, રૂપ, 
આભરણુ, દરન, હર્ષ, તેમજ શેકના અનેક ઉભરાવડે વિવિધ 
ગતિ તેજ આપે છે ! 

છદ 

ત્યાગ અથવા સ'“ન્યાસમાં સહારો સોક્ષ નથી. મ્હને 
એવો મોક્ષ રૂચતો નથી. હષે ભર્યા હજારો બ'ધનમાં ડુ' 
સ્વત'ત્રતા-સુડ્તિતુ' આલિ'ગન અતુલવુ'* છુ. 

આ મ્હારા માટીના ઘડામાં મ્હારે સાટે ત્હારા પ્રેમ- 
મઘનોા વિવિધ રગ-સુગ'ધભીનેો તાજે અને સધુર પ્રવા- 
હિત પદાર્થ અખ'ડ રેડીને એ વાસણને કાંઠા સૂધી ભરી દે છે ! 

મ્હારૂ' જગતૂ, ત્હેના નદા જૂદા સે'કડો દીવાઓ 
ત્હારી દીપશિખામાંથી પ્રકટ કરશે અને ત્હારા દિન્ય મ'દિ- 
૨માંની યસ્વેદી આગળ એ ખધા દીવા ધરાવશે. 

ના, મ્હારી જ્તાનેન્દ્રિય-બુદ્ધિનાં બધાં બારણાં ડું' કદિ 
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ગીતાંજલિ* ૭3 


પણુ બ'ધ નહિ કરૂ. દણિ, શ્રતિ અને સ્પર્શવડે પ્રાસ થતો 
આન'દ ત્હારા આન'ટનેજ ધારણુ કરશે ! 


હા, મ્હારા તાકિક અને સાયાવી દ્રશ્યો, આન'દની 
ઝળહુળવતી જ્યોતિમાં ખળી જશે, અને મ્હારી ખધી કામ- 
નાઓતુ' નિષ્કામ્ર પ્રેમમાં પરિણામ આવશે-સ્હારા સકળ 
મનોરથાને ભક્તિનાં પરિપડવ ફેછી આવરે. 


ન્ન છી ઝક 
દિવસને! પ્રકાશ જતો રહ્યો છે. સ'ધ્યાની છાયા પૃથ્વી 


ઉપર પ્રસરવા લાગી છે. સરિતાતીરેથી પાણી ભરી લાવ- 
વાનો સમય થચે છે. : 


જળનાં સકરૂણુ સ'ગીતથી સાંજની હુવા આજે આ- 
તુર અને ઉદાસ ખની રહી છે. એ ઝાંખા પ્રકાશમાં ખહાર 
આવવાને તે સ્હુને બોલાવી રહી છે. નિજેન ગલીઓમાં કૈ 
શૂન્ય રસ્તાઓમાં કોઈ જતુ' આવતું જણાતું નથી. પવન 
નેરથી કૂકે છે, અને નદીના જળમાં તરગ લીલાને ફલ- 
કલ નાદ મચી રહ્યો છે. 

દું''ઘિર પાછી આવીશ કે નહિ, તે ક'ઈ હુ' જાણુતી 
નથી, તેમ વાટમાં સ્હુને ત્યાં કોણુ મળશે એ પણુ ડું' ક'ઈ 
જાણુવી નથી. નદીના પ્રવાહુપર તરતી ન્હાની સરખી હોડીમાં 
બેસીને આ વખતે કોઈ ત્મપરિચિત મતુષ્ય પોતાની જારુઈ 
વીણા વગાડી રહ્યો છે. 


ર. ગીતાંજલિ? 





અઝ છોડ 

અમને નાશવ'ત પ્રાણીઓને ત્હારા તરફ્થી મળવી 

ભેટો સુખરૂપ નીવડે છે. અમારી સઘળી જરૂરિયાતો પૂરી 
પાડીને અમને તું સ'તુષ્ટ કરે છે તેમ છતાં પણુ લેશ માત્ર 
ભોછી થયા વિના એ .ખધી ત્હારા તરફ પાછી ચાલી જાય છે. 


નદીને પોતાતુ' હૅ'મેશનુ' કામ પૂ રૂ' કરવાનુ' હોય છે. 
ફ્વેત્રો તેમજ ગામડાંઓને પાણી પાઈ ને પરિતૃત કરતી તે 
શીદ્રગતિએ આગળ ચાલી નાય છે, છતાં પણુ ત્ડેનાં અન'ત 
ઝરણાંનો અખ'ડ પ્રવાહે, ત્ડારા ચરણુકમળતુ' પ્રક્ષાલન કરવા 
સાટે ત્હારા તરફે વળ્યા વગર રહેતે! નથી | 


લડાં પોતાના સોગ'ધવડે વાતાવરણુને ખ્હે'કાવી રે 
છે, પણુ ત્હૅમની છેલ્લી સેવા તે! ત્હારા ચરણુમાં ત્હેનુ' પોતાનુ” 
સર્વસ્વ સમપૅેણુ કૅરવામાંજ સમાયલી છે. ત્હેમના અ'તિમ 
હેતુજ એ છે કે ત્ડારા ચરણુમાં પોતાતુ' આત્મદાન કરવુ ! 


ત્હારી સેવા-પૂજા, જગતૂને કદિ પણુ ગરીબ ખના- 
વતી નથી. સર્વસ્વ સમર્પણુ કરવાથી ત્હેમતુ' એછુ' થવાને 
અદલે વૃદ્ધિજ પાસે છે ! 


કૅવિનાં કાવ્યો, રચના, તેમજ શખ્દોનો મતુષ્યો ભલે 
પોતાને મનમાનતે। અર્થ કરે, પણુ ત્હેના છેલ્લા અથેમાં 
તો વસ્તુનિર્દેશ રૂપે તુ'જ સમાયલેો છે-કાજ્ય માત્રના અ” 
તિમ ઉદેશ તુ'જ છે ! 


ગીતાંજલિ# છપ 





કા ૫૩૭૬ ફેક 

હે સહારા જીવનના જીવન ! સહારા જીવિતેશ્વર ? 
દિવસ પછી દિવસ વીતે છે! શું હું' સુખ સ્હામે સુખ રાખીને 
કદિ પણુ ત્હારી સન્મુખ ઉભો રહી શકીશ ? નિર'તર ત્હે- 
મારાં ચરણુસમીપ ઉલ્લો રહેવાથી ત્હુમારાં પ્રત્યક્ષ દર્શન 
થરે કૅ? સમગ ખ્રહ્યાંડના સ્વામિન્‌! નેડેલા બન્ને હાથવડે 
શું ડુ' કદિ પણ સુખ સ્હાસે સુખ રાખીને ત્હારી સેવામાં 
ઉભે રહો શકીશ? અને હાથ નેડીને ચરણુમાં ઉભા રહે- 
વાથી ત્હારૈ સાક્ષાત્કાર થશે કે? 

ત્હારાં વિશાળ આકાશ નીચે શાન્ત, નિજન, એકાં- 
તમાં નમી પડતા હૃદચે શું ડુ' કદિ પણુ સુખ સ્હાઝુ' સુખ. 
રાખીને ત્હારી સેવામાં હાજર થઈ શકીશ ? એવી રીતે નખ્ર 
હૃદયથી ઉભા રડુ' તો મ્હને ત્હારા ઝુખકમળનુ' દર્શન થશે કે? 

આ ત્હારા અનેક જ'જાળ ભયા ડલેશખહુલ જગતમાં 
વિવાદ, વિસ'વાદ, અને પરિશ્રમના તોફાનથી ગાજી રહેલા 
જગતૂમાં-દેોડાદોડી કરતાં લોકોનાં ટોળાંમાં શુ' હું' કદિ 
પણુ સુખ સ્હામે સ્રુખ રાખીને ત્હારા સન્‍્સુખ ઉભો રહી 
શકીશ ? રુ' એ વિશાળ જનયસુદાયમાં ઉભ્ઞા રહોને ડું' 
કદિ પણુ ત્હારાં પ્રત્યક્ષ દરીન કરી શકીશ ? 

ઝને ન્યારે અહિ'તુ' મ્હારૂ' કલબ્યકમે પરિપૂણુ થશે, 
ત્યારે એ રાજરાજેન્દ્ર | નિઃશખ્દ-સ્તખ્ધ-ગુ'ગે સ્હાડે 
એકલો કદિ પણુ ડું' સુખ સ્હામુ' સુખ રાખીને ત્હારી. 


(૭ ગીતાંજલિ* 


સન્‍્સુખ શું ઉભો રહો શકીશ ર શું ત્યારે ત્ટારા સુખકમ- 
લતુ સહુને પ્રત્યક્ષ દશાન થઈ શકશે કે ? 
--૭૫૭-- 

હું ત્ડેને સહારો પ્રબુ જણુ' છુ', છતાં દ્ર ઉભો ૪ 
અને ત્હને મ્હારો પોતાનો સમજતો નથી ત્યારે નજીક 
આવું ષ' ! હુ ત્હને મ્હારો પોતાનો પિતા સમજુ' છુ' અને 
ચરણુમાં પ્રણિપાત કરૂ' છુ; પણુ એક મ્હારા સાચા મિત્ર 
તરીકે ત્હારા હાથમાં હાથ ઘાલીને ચાલવુ' જેઈ એ તેમ ડું 
કરતો. નથી. 

જે સ્થાને તું ઉતરીને આવે છે અને તું સ્ડારી છે એ 
વાતનો જ્યાં સ્વીકાર કરે છે, ત્યાં ત્હને સહારા હૃદયમાં 
ચાંપવાને અને મ્હારા સાથી તરીકે સ્વીકારવાને હું' હિમ્મ- 
તથી ઉભે! રહી શકતો નથી. 

સહારા બન્ધુવર્ગમાં તું મ્હારો ખન્ધુ છે, છતાં પણુ ડું' 
ત્હેમની દરકાર કરતો! નથી ! સહુને જે કાંઇ મળે તે, તું તેમ- 
નામાંજ રહે છે એમ સ્હુમજીને સહારા સવેસ્વમાંથી ત્હુને 
ભાગ આપવાના હેતુથી, હુ' ત્ડેમને ક'ઇ પણુ વ્હેૅ'ચી 
આપતે નથો. 

હુર્ષે અને શોકમાં, સુખ અને દુઃખમાં, ડું' ત્હેમારા 
સાનવખન્ધુઓની સહાચ્યમાં ઉશ્ો રહેતો નથી, અને એથીજ 
હું' ત્હારી પાસે ઉભ રહો શકતો નથી. બીન્તને માટે સ્હારૂ' 
જીવન અપૈણુકૅરવાને ડું' અચકાઉ' છુ' અને તેથીજ ત્હારા 
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જ્યોતિરૂષ અનન્તજીવનનાં જળનીધિમાં હુ' નિઃસ'કોચ ડું' 
ડુબકી મારી શકતો નથી. 
ઝાઈ 

જગતની ઉત્પત્તિ વખવે જ્યારે સૃછિ નવી હુતી અને 
અધા તારાઓ પોતાના પહેલવહેલા નવા અને તાના ભભ- 
કાથી ચળકતા હતા, ત્યારે દેવતાઓએ આકાશમાં એક 
સભા ભરી અને એ નવી સૃછિને નેઇને ત્હેના મહિમા 
ગાવા લાગ્યા. પૂ્ણુતાની પ્રતિમાતુ' સવીગે સંપૂર્ણ ચિત્ર ! 
અખ'ડાન'દતનુ' સાક્ષાત્‌ સ્વરૂપ ! 

પણુ એટલામાં એકાએક ખૂમ સ'ભળાઈ કૅ, આ ચળ- 
કતાં તારામ'ડળની સાંકળમાં કયાંક તૂટ પડેલો જણાય છે ! 
તેમાંના એક તારો ગુમ થયેલો જણાય છે ! 

ત્ડેમની વીણાનો એક સોનેરો તાર તૂટી ગયો, ત્હે- 
મતુ' સ'ગીત અટક્રી પડયું, અને તેઓ ખેદથી પોકાર કરવા 
લાગ્યા કે,-“ ખરેખર ! તે લુપ્ત થચેલે। તારો સર્વૌત્તમ હતો. 
સમગ્ર ગગનમ'ડળમાં તે એક અતુપમ ગૌોરવરૂપ હતો. ” 

એજ દિવસથી સ ગુમ થયલા તારાની શોધ નિર'તર 
ચાછુ છે | એક તારાથી બોજા તારા સૂધો, એ સમગ્ર તારા- 
મ'ડળમાં એક સરખુ રૂદન ચાલી રહ્યુ' છે કે,-“ એ ગુમ 
થયેલા તારા સાથે જગતૂના ખાસ આનન્દ ઉડી ગયો છે. ” 

રાત્રિની ગાઢ શાન્તિ જ્યારે ફેલાઈ રહે છે, ત્યારેજ 
માત્ર તારાઓ હાસ્ય કરે છે, જાણું તેઓએ પધીસે ધીસે વાત- 
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ચીત કરતા જણાય છે | ત્હેમની વાતોને મર્મ એજ છે કે,- 
“ આ ખધી દોડધામ અને શોધ જૃથા છે; અને સઘળા 
પદાથો ઉપર અખ'ડ પરિપૂર્ણતા વિરાજી રહી છે ! ” 

સહારા આ જવનમાં ત્હાર્‌' દર્શન કરવાનુ* સદ્ભાગ્ય 
સજ્ઝું નાં જ હોય તો, પછી એટલી તો કૃપા કર કે સ્હુને 
ત્હારૂ' દર્શન થયુ' નથી, હુ' ત્હારા દિદારથી વ'ચિત રહો છુ, 
એ સત્ય હ'સેશા પ્રતિક્ષણ્‌ મ્હુને યાદ રહે અને ત્હેતુ' દુઃખ 
સ્હારા હૃદયમાં જાગૃત રહે | એ વિચોાગદશા હું" ક્ષણુ પણુ 
વિસરૂ' નહિ', અને સ્હારાં એ વિરહદર્દના ખેદકારક ઉ'ડા 
ઘા જાગૃત અવસ્થાના વિચારોમાં, તેમજ નિદ્રાવસ્થાના સ્વ- 
"નોમાં, હૅ'શેશા હુ' સહેતોજ રહુ', ત્ડેને માટે નિઃશ્વાસ 
ભરતો રહુ, એટલી તો ફૃપા કર ! 

આ જગતૂની ખજારમાં ન્યાં નિર'તર ભારે ઠઠ નમેલી 
છે, ત્યાં હું' મ્હારા દિવસો પસાર કર્‌ છુ, ત્યારે તેમજ 
હૅ'મેશના નિર્માલ્ય પાથિવ લાભના ઝ્રુઠ્ઠાથી સ્ઠારા હાથ ભરાઈ 
રહે છે, ત્યારે સ્હુને હ'મેશા સ્મરણુ રહો કે, ખરેખર સ્હે' 
કુ'ઈ પણુ મેળવ્યું' નથી. એક ક્ષણુ પણુ વિસ્મરણુ થયા વિના, 
જાગૃત અવસ્થાનાં વિચારોમાં અને નિદ્રિત અવસ્થાના સ્વ- 
પ્નોમાં, હૃદયમાં ખૂંચતા શેલ્ચોનાો એ બોને હું" હ'મેશા 
સહુન કરૂ' એટલી કુષપા વર્ષાવ. 

જ્યારે હુ' થાકીને હાંફ્તો હાંફ્તો રસ્તાની ખાજુએ 
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આરામ લેવા બેસુ', અને જ્યારે હુ' ધૂળવાળી જમીન ઉપર 
મ્હારી સાદી પથારી પાથરૂ', ત્યારે મ્હુને હૅ'એેશા સ્મરણુ 
રહો કે હજી મ્હારો લાંબો પ્રવાસ બાકો છે ! એક ક્ષણ 
પણુ સ્ઠુને વિસ્મરણુ ના થાઓ, અને દિવસના વિચારો 
તેમજ રાત્રિના સ્વપ્નામાં એ દર્દના મ્હારા હૃદયમાં શૉંકાતા 
કાંટા, ત્હૅેના ઘા; અને ત્હૈનાં દુઃખને બોન્ને હુ' સર્વદા સહન 
કરતો રહુ. 
જયારે સ્હારૂ' મન્દિર સારી રીતે શણુગારેલુ' હોય, 
વોણા અને સંગીતના સૂર ગાજી રહ્યા હોય અને હાસ્ય 
ધ્વનિ સ્હોટેથી ચાલી રહ્યા હોય, ત્યારે સ્હુને સ્મરણુ રહો 
કે, સ્હેૅ' ક'ઇ ત્હુને મ્હારે ઘેર અપમ'ત્રણુ કર્યું નથી. એક 
ક્ષણુ પણુ ત્ડેનુ' સહુને વિસ્મરણુ ના થાઓ. મ્હારી જાગૃતિ 
અને સ્વપ્નાવસ્થામાં આ દુઃખ અને શેોકતુ' દદ હું' હ'મેશાં 
સહુન કરતો રહું' એવું કરો. 
છ છુક 

ઓ કીતિ અને ગોરવના તેજસ્વી સૂર્ય ! મ્હારૂ' જીવન 
આ જગતૂમાં શિશિર જતુના સ્‍માકાશના વ્યર્થ ભટકતા એકાદ 
સેઘખ'ડ-વાદળ-જેવુ' નિરર્થક છે. ત્ડારા સ્પશેવડે મ્હારી 
ચેતન વરાળમાં હેજી દ્રવ ઉત્પન્ન થયો! નથી, ત્હારાં પ્રકાશ 
સાથે હું' મળી ગચો! નથી, અને તેથી ત્હારા વિચોગગના 
મહિના અને વર્ષ ગણુતો હું' વિષમ વિરહુદશા ભ્ોગવું છી. 

ને ત્ડારી એવીજ ઈચ્છા હોય તો, અને ત્ડારી એવીજ 
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લીલા હોય તે સ્હારી આ વહી જતી-ઉડતી-પોકળ સ્થિતિ 
તું લઇ લે. ત્ડેમાં વિવિધ રગ પૂર. ત્હેનાપર સોનેરી ઓપ 
ચ્હુડાવ, ત્હેને રમત ડરતા, બ્હેતા; વાયુ ઉપર તરતી મૂકે. 
અને વિવિધ વિસ્મયના ભ'ડારમાં ત્હેને પાથરી દે. 

અને ફરીથી જ્યારે રાતની વખતે આ લીલા પૂરી 
કરવાની ત્હારી ઈચ્છા થાય, ત્યારે હુ પીગળો, દ્રવીને, અ'ધ- 
કારમાં ડુૃખી જઇશ, અથવા તો પ્રભાતની નિર્મળ પવિત્ર- 
તાવાળી ઉજળો શીતળતાના હાસ્યમાં મળી જઇશ. 

ઘણા પ્રમાદવશ દિવસોમાં હુ” ગુમાવેલા સમયને 
દુઃખભરેલે! વિચાર કર્‌' છુ. પણુ સહારા પ્રભુ | વિચારી 
જોતાં એ સમય કદિ પણુ સહુને ગુમાવેલો જણાતો નથી, 
જેમકે મ્હારા જીવનની પ્રત્યેક પળ, વે' ત્હારા પોતાના 
હાથમાંજ સાચવી રાખી છે. 

વસ્તુઓના મમભાગમાં છૂપાઇને તું સવનો વિકાસ 
કરે છે. બીજમાંથી અ'કુર, અ'મુરમાંથી પણુ, પણુમાંથી 
કળી, કળીમાંથી પુષ્પ અને વિકસિત પુષ્પદળમાંથી ત્હેની 
પરિપડવ ફેળટ્ટુપ સ્થિતિ, ગુસ રહોને તુંજ ઘડયા કરે છે ! 

હુ' થાકી ક'ટાળીને મ્હારી પ્રમાદરીચ્યામાં પડયો પડચે। 
વિચાર કરતો હુતો કે, જગતૂમાં ખધુ' કામ આ વખતે ખ'ધ છે. 
પણુ સવારમાં ડુ ઉઠયો ત્યારે નેઝુ' કે સ્હારૂ' ઉપવન વિવિધ 
રગના ખીલેલાં પુષ્પા વડે ઉભરાઇ રહ્યું છે ! કેવુ' આશ્ચયે ? | 
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સમય ત્હારા હાથમાં અન'ત છે, મ્હારા પ્રભુ | અને 
ત્હારા અધિકારની ક્ષણુને કોઇ ગણી શકે તેમ નથી. 


દિવસો અને રાત્રિઓ વહી જાય છે. એક પછી એક 
એવા અનેક યુગો, પુષ્પાની પેઠે ખીલે છે અને કરમાય છે; 
પરતુ કેવી રીતે રાહ નેવી એ તું સારી રીતે જાણે છે. 

ત્હારાં શતકેો, અતુકુમે એક પછી એક વનમાં વિક- 
સેલાં-ઉગેલાં-ન્હાનાં પુષ્પાને વિકસિત કરતાં વીતે છે ! 

આપણે સમય ગુમાવતા બેસી રહેવું ન નેઇએ. આ- 
પણા હાથમાં સમય ન હોવાથી, આપણાં ભાગ્યના ચોગ માટે 
આપણે શીદ્ય ઉઘ્યાગ કરવો નેદઇએ. સમયતુ' ધન મેળવ- 
વામાં આપણુ એટલા ખધા ગરીખ છીએ કે; બ્યથે વખત 
વિતાવી કદિ પણુ આપણે સૌોડુ' કરડું ન જઇએ. 


અને આવી રીતે સમય વહી જાય છે. એ સમય 
લેવાને જે કોઇ વાતોડીઆ મ્હારી પાસે આવે, ત્હેમને હુ 
ઉત્તર આપ્યા કરૂ'છુ' અને ત્હારી પૂજાના સાહિત્યો વિના, 
ખાલી હાથે છેક છેલ્લી ઘડી સૂધી, હુ' ત્હારા મન્દિરમાં 
અફસોસ કરતો ઉભો છુ ! 

દિવસનો અસ્ત થતો નેઇને, વખતે ત્હારાં દ્રાર બ'ધ 
નહીં થઇ જાય, એવા ભયથી હુ' ઉતાવળી ગતિએ ચાઢુ' 
છુ'; પરન્તુ સ્હેને જણાય છે કે, હુજી પણુ સમય ખાકી છે. 


૮૨ ગીતાંજલિ* 


તક..-તાુઉરો.- તતા8દેર. .- ઉદ... ઉ 





ઝુ 

સાતા ! સ્હારાં ખેદનાં અશ્રઓવડે ત્હારા ક'ઠૅમાં પહે- 
રાવવાને હું' એક મોતીની માળા ગુ'થીશ. 

ત્હારાં ચરણુકમળને શેભભાવવાને તારામ'ડળે તેજસ્વી 
ચળકતાં સુવરણુમય તુપૂર ખનાન્યાં છે, પણુ સ્હારી માળા 
તો! ત્ડારા હુંદય ઉપરજ રહેશે. 

કનક અને કીતિ અમને ત્હારી પાસેથી મળે છે અને 
તે આપવી અથવા ખે'ચી લેવી, એ ખધું ત્ડારી સત્તાનેજ 
આધીન છે; પણુ આ સહારો શેક અને આ મ્હારાં આંસુ, 
એ તો મ્હારી પોતાની સ"પત્તિ છે. ત્હેનાપર સહારો સ'પૂર્ણુ 
“ડુક્ક છે. ત્હારી સેવાનાં સાહિત્યરૂપે જ્યારે હું' એ અશ્ર- 
માલિકા, ત્હારાં ચરણુમાં ધરૂ' છુ, ત્યારે તું સ્હને કૃપા- 
ક્રટાક્ષથી હસાવે છે. 

વિશ્વવ્યાપી વિરહ્વેદના સમગ્ર જગતમાં ફેલાઇ રહે છે, 
અને અન'ત આકાશમાં તે અગણિત આયૃતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. 

એજ વિરહ્વેદના, આખી રાત આંસુ સારતી સુ'ગે 
સ્હાડે એક ગ્રહુથી બીન્ન ગ્રહ અને એક નક્ષત્રથી બીના 
નક્ષત્ર તરફ ખિન્ન નજરે નેયા કરે છે; અને આષાઢ- 
શ્રાવણુના જળભીના અ'ધકારમાં પાંદડાંના ધીમા ખડખડાટ 
દ્વારા તે સકરૂણુ રૂદન ચલાવી રહે છે. 

એ સવેબ્યાપી, વિરહુવેદનાજ ઘટ્ટ થઇને પ્રેમ તેમજ 


ગીતાંજલિ? ૮૩ 





સિ... તાસ ત્રિ, તાઉદા તાર તારી ત્ાથિટ તાઉર તીર તાઞશ તા તાલ તાદ, તાર તાપસ તતા તરો તતઉરીસ, તાપ તારા 0ર ત0દિદ 


કામનાનુ' રૂપ પાસે છે અને માનવીના ઘરસ'સારમાં સુખ 
અને દુઃખ-હુષે અને શે।ક-ને ઉત્પન્ન કરે છે. વળી એ 
'વરહુવેદનાજ મ્હારા કેવિહુંદયમાંથી ફૂટી નીકળતાં કાવ્યમાં 
(વે છે-દ્રવીને એક સરી વહે છે. 

જ્યારે વીર ચોદ્ધાએ પોતાના સ્વામીના દરખારમાંથી 
પહેલવહેલા ખહાર આવ્યા, ત્યારે શું તેમની શક્તિ છપાઈ 
રહી હતી ? ત્હેમનાં બષ્ટર અને ત્હેમનાં હથિયાર એ વખવે 
કયાં હતાં ? 

તેઓ નિરાધાર અને રીન દેખાતા હેતા; જે દહાડે 
તેઓ પોતાના માલીકના દરખારમાંથી ખહાર આવ્યા ત્યારે 
ત્ડેમના પર તીરેોને। વરસાદ વરસતો હતો ! 

એ વીરપુરૂષાો પોતાના સ્વામીના મહેલ તરક્‌ પાછી 
કુચ કરવા લાગ્યા, ત્યારે તેઆએ પોતાની શક્તિ ડયાં 
છૂપાવી દીધી ? 

તેએએ તલવાર નીચે મૂકી દીધી હુતી, અને તીર- 
કામઠાં ડ્ર ફ્ે”કી દીધાં હતાં. ત્હેમનાં કપાળ ઉપર શાન્તિ 
અને સન્ધિના મ“ત્રો લખેલા હતા. અને જે દિવસે તેઓએ 
પોતાના માલીકના ઘર તરક્‌ પાછી કૂચ શરૂ કરી, તે દિવસે 
જીવનમાં કરેલાં ક્મૌમૌનાં ફૂળ પણુ તેમણે પોતાની પાછળ 
છોડી દીધાં હતાં. 

યમરાજ ! ત્યારે ટ્ૂત મ્હારે આંગણે આવી ઉભે છે. 


૮૪ ગીતાંજલિ? 





તે અસ્તાત સસુદ્રને તરીને અહીં આવ્યો છે અને મ્હારે 
ઘેરથી સહુને બોલાવી જવાનો ત્ડારો સ'દેશે લાવ્યો છે. 

રાત્રિ અ'ધારી છે, અને રહારૂ' હૃદય ભયભીત છે,- 
છતાં પણુ હું' દીવો લઈને ત્ડેની સ્હામે જઇશ; સહારા 
ખઆરણાં ઉઘાડીશ, અને નમનપૂર્વક હું' ત્ડેના આદર કરીશ. 
યમરાજ ! સહારે આંગણું આવીને ઉભો છે એ ત્હારે ટ્રત છે. 

હાથ નેડીને હુ' ત્ડેની પૂજા કરીશ, અને આંસુ 
વર્ષાવીને હુ' ત્હેના પગ ધોઇશ. સહારા હદયનો ખજાનો 
ત્ડેના ચરણુમાં મૂકીને હું' ત્હેના સાદર સેવાસત્કાર કરીશ. 

પોતાના સદેશાતુ' પાલન કરીને અને બીજી સવારને 
માટે ઝાંખા પડછાચો મૂષ્ઠીને એ ટ્રત પાછે જરે. એ વખતે 
મ્હારાં લૂટાચેલાં નિજેન ઘરમાં મ્હારા એકલે આત્મા ત્હારી 
પૂજાના છેલ્લા સાહિત્યરૂપે માત્ર ત્યાંજ રહેશે. 

સ્્ક#..- 

આશાના સાહેસમાં હુ' ત્ડેની શોધ કરવા જાઉ' છુ 
અને મ્હારા ઘરના ખૂણે ખૂણા તપાસી વછીુ' છુ% પણુ તે 
મ્હારો નજરે પડતી નથી. 

સ્હારૂ' ઘર ન્હાનુ' છે અને એક વખત તેમાંથી જે 
ગુમ થયુ', તે કદિ પણુ પાછુ' મળતુ નથી. 

પણુ વિશાળ અને અનન્ત છે ત્હારો રાજમહેલ 
સ્હારા પ્રભુ | તેથીજ ત્હેની શોધમાં હુ' આવી પહોંચ્ચો 
ુ' આ ત્ડારાં દિવ્ય ધામને દ્વાર ! 


ગીતાજલિ* ૮પ 


હું' આવીને ઉભો છુ ત્હારી સ'ધ્યાના આકાશરૂપી 
સોનેરી વતુલ નીચે, અને સ્હારી આતુર નાંખો નિહાળે છે 
ત્ડારી મધુર સુખગુદ્રાને ! 

હું' અનન્ત સત્તાને કિનારે આવી પહોંચ્ચો છુ; ત્યાં 
૪'ઇ પણુ વિનાશ પામી શકતુ' નથી ! કોઈ આશા, કોઇ સુખ, 
કોઇ સ્વપ્ન, કેઇ દ્રશ્ય, કોઈ સુખમુદ્રાની છખિ ત્યાં આંસુ- 
ભીની નેવામાં આવતી નથી. 

અહા ! સહારા જીવનને એ સસુદ્રમાં ઝબોળી દે. છેક 
ત્હેના તળીયાં સૂધી સ્હારાં હુંદયને ઉતારી દે. સમગ્ર 
ષ્રહ્માંડની સર્વન્યાપી એકતામાં, અભેદનો ભૂલાઇ ગયેલો એ 
મધુર સ્પર્શ, મ્હને એક વખત અતુભવી લેવા દે. 

જીણે થયેલાં મન્દિરના દેવતા ! આ વીણાના તૂટેલા તાર 
(હારો મહિમા હવે ગાઇ શકતા નથી. સ'ધ્યાકાળની આર- 
તિનો ઘ'ટાનાદ ત્હારી પૂજાનો સમયસ'કેત સ'ભળાવતો નથી, 
અને ત્હારી આસપાસતુ' વાતાવરણુ શાન્ત-નિસ્તખ્ધ છે. 

ત્હારાં ઉજડ થયેલાં મન્દિરમાં વસન્તની મધુર મધુર 
વાયુલહેરિયો અહિ' તહિ' સ'ચાર કરતી, રૂતુરાજને યોગે 
શીતલતા પાથરે છે; પુષ્પો ખીલ્યાં છે, ત્હેના સ'દેશે તેએ 
આપે છે, પણુ એ ફૂલે! ત્હારાં ચરણુમાં ધરવાને માટે 
નિર્માણુ થયાં હોય એમ જણાતું નથી ! 

ત્હારો જૂના સમયનો પૂજારી, પોતાને હેજી સૂધી 





૮૬ ગીતાંજલિ* 





ત્હારી જે રુપા પ્રાસ નથી થઇ, ત્હેની આતુરતાથી-ઇ૨ 
પૂર્વક-યાચના કરતો 'મહિ' તહિ' ભટકતો ફરે છે. સ'ધ્યા 
ઝાંખી છાયામાં ધૂળતરી કાળાશે પોતાનુ' સાચ્રાજ્ય સ્થા' 
કયું છે, પ્રકાશ અને છાયા પણુ ત્હેમાંજ મળી જતાં જણ 
છે; ત્યારે એ જૂનો ઉપાસક થાકીપાકીને પાછે ખળભ 
ગચેલાં પેલાં જીણે મન્દિરમાં આવે છે. ક્ષુષાની આગ 
તે વ્યાકુળ બન્યો છે 

ઘણુ મહોત્સવના ભવ્ય દિવસો, ત્હારી સ્કામે ગુપર 
આવે છે, ઓ જીણ્‌ મન્દિરના દેવતા ! અને ઘણીએ પૂત 
રત્રિઓ દીવાનો પ્રકાશ જેયા વિના ઝાંખે મ્હાડે પાછી ચા 
જાય છે; પણુ ત્હારૂ' પ્જન કોઈ કરતું નથી ! 


પે નવી નવી વિક કપટકળાના પ્રવીણુ જ 
તરફથી ખનાવવામાં આવે છે, ઘણાં નવાં નવાં દેવાલ 
તેએ ખાંધે છે અને ન્યારે પાછે ત્હેમનો સમય આવે 
ત્યારે વિસ્ૃતિગ'ગાનાં વહેતાં ઝરણાંમાં એ ખધાં ઘ 
ડાઈ જાય છે ! 

માત્ર એ જીર્ણ્મન્દિરનો દેવતા અપૂજ્ય હાલતમ 
અન'ત ઉપેક્ષાની સ્હામે ત્યાં એકલે જગત્‌ના વિવિધ : 
જેતો બેસી રહે છે ! 

કે 

સહારા સ્વામીની ઇચ્છા છે કે, હવેથી મ્હારે સં 

સ્હોટા ઠાઠૅમાઠેં અને ઘધાંઘાટવાળા શખ્દ્ય નીકળશે ન 


ગીતાંજલિ? ૮૭ 





હેવેથી હુ" મ'ટમ'દ વાતો કરૂ' છુ. મ્હારા હૃદયમાં વસેલા 
વાગ્દેવતા હવેથી ગાયનના ધીમા તાનમાં દર્શન દે છે. 

મતુષ્યો બાદશાહી બજારમાં ઉતાવળા ચાલ્યા જાય 
છે, કેય અને વિકય કરનારા-વેચનારા અને ખરીદનારા- 
અધા ત્યાં એકડો થાય છે; પણુ મ્હને આવા કામકાજના 
દૃખાણુમાંથી મધ્યાન્ડુકાળે અકાળે રજા મળી છે ! 

અત્યારે સ્હારાં ઉપવનમાં જે કે, ચોગ્ય સમય થયો 
નથી, તો પણુ પુષ્પો ઉગરો અને ખરે ખપોરે ઘૂમતી મધ- 
મ!ખીઓએ તેમજ ભમરાઓ પોતાનો ગુ'જરવ ત્યાં ચાલુ કરશે. 

સત્‌ અને અસતૂ, શુભ અને અશુભ, સારૂ' અને 
નઠાર્‌', એવા એવા ઝગડામાં સહારે ઘણા સમચ વીતી 
ગયે, પણુ નિષ્કામ સમયના સહારા સાથીની એવી મરજી 
છે કે, સહારે તો સ્હારૂ' હદય હવે ત્હેનેજ સમર્પણુ કરવું. 
આ સ'દેશે એકાએક મ્હને શા કારણુથી મળ્યો હેરો, એ 
હું' ક'ઇ જાણુતેો। નથી ! 

કડ ૯૦ કા 

જે દિવસે મૃત્યું આવીને ત્હારૂ' બારણુ' ઠોકશે, તે 
દિવસે તું ત્હેને ૬' આપરે ? 

અરે ! સહારા એ અતિથિની સ્હાસે મ્હારા જીવનનો 
સ'પૂણુ થાળ હુ' હાજર કરીશ. હુ" કદિ પણુ ત્હેને ખાલી 
હાથે જવા નહિ ૬ઉ. 

ઉનાળા અને શિયાળાની ત્રકતુઓમાં ઉત્પન્ન થચેલે। 
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કિમતી પાક, સહારા ઉઘાગી જીવનની કીત્તિ તેમજ કમાણી 
રૂપે, મ્હારા અસ્ત પામતા દિવસની છેલ્લી ઘડીચે, જ્યારે 
મૃત્યું આવીને સ્હારૂ' ખારણુ' ઠોકશે ત્યારે હુ' ત્હેના ચર- 
ણુમાં સમર્પણુ કેરીશ. 
ક જે 2 ક 

જીવનની છેલ્લી પરિતૃત્તિ ! આયુષ્યની છેલ્લી પૂર્ણા- 
હુતિ ! એ મૃત્યુ ! મ્હારા આદરના અતિથિ ! યમરાજ | 
આવ, અને ધીસે સ્વરે બે ઘડી ચ્હારી સાથે વાત કરી લે. 

પ્રત્યેક દિવસે મ્હે* ત્ડારી રાહે જેઈ છે, અને ત્હારે 
માટે સ'ભાળ રાખી છે. વળી ત્હારૈજ માટે સ્હે' જીવનનાં 
આનન્દભયા અનેક દુઃખો વેઠયાં છે. 

હું' જે કાંઇ છ્-સ્હારૂ' જે કાંઈ છે,-વળી હુ જે કાંઈ 
આશા રાખુ' છુ, તે બધાની સાથે સ'બ'ધ ધરાવતો મ્હારો 
પ્રેમ, એ સર્વ સાથે મળીને, આત્માની ગુસ અટશ્ય ઉ'ડાણુમાં 
હુે'સેશાં ત્હારા તરક વહેતાં રહ્યાં છે. ત્ડારાં નેત્રના અને 
સ્ડારાં જીવનનો છેલ્લો થોગ હુ'સેશને માટે ત્હારોજ થશે. 

ફુલો વીણુવા અને ગુ'થવામાં આવ્યાં છે. સુષ્પમા- 
લાએ વરરાજાને માટે તેયાર થઇ છે. લગ્ન થયા પછી તર- 
તજ નવપરણિતા કન્યા, ઘરનો પરિત્યાગ કરરે અને રાત્રિના 
એકાંત અ'ધકારમાં એકલી પોતાના સ્વામીને ભેટશે. 
દ 

હું' જાણુ' છુ" કે એક દિવસ આવશે, જ્યારે મ્હારો 


તાકા... તન તાત 1૪. 4....૬ ક પિ 





શ્રીયુત સ્વીન્દ્રનાથ માવ દે, તેમની સા 
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ગા દુનિયા સાથેનો સ'બ'ધ અને સહારો દૈહિક દેખાવ 
વિલીન થઈ જરે. ચેતનાશક્તિ ઝ્ુ'ગે મ્હોડે રજન લેશે અને 
મ્હારી આંખો ઉપર આખરનેો અ'ધાર પડદો ફ્રી વળશે. 

છતાં પણુ હેસ્મેશની પેઠે તારામ'ડળ સ'ત્રીરૂપે રાત્રિએ 
સૃષ્ટિના પહેરો ભરશે, આગળની પેઠે ઉષાદેવી પ્રાતઃકાળમાં 
દશન દેરે, અને દિવસના કલાકો સમુદ્રના તરંગોની પેઠે 
સઝુખ અને ૬ુઃખમય ભાવનાઓને ભવસાગરના કિનારાપર 
અફૂાળતા, નિયમિત નિઃશ્વાસ લેતા, ચાલતાજ રહેશે. 

મ્હારા સમયના સીમાડાનોા જ્યારે હું' વિચાર કરૂ' 
છુ' ત્યારૅમશ્એ સમયનો અવરોધ તૃટી જાય છે. અને હુ 
મૃત્યુના પ્રકાશમાં ત્હારી આ વિશાળ દુનિયાને ત્હેના ઉપે- 
ક્ષિત ખજાના સહિત દૃષિ સમક્ષ જેઈ શમુ' છ. કોઇકજ 
સ્થળે ત્હેનુ' અધમ આસન છે; અને કેોઈકજ તેમાંતુ* 
નિરૃષ્ટ જીવન છે. 

જે વસ્તુઓની હુ' વ્યથ ઈચ્છા કરતો હુતો અને જે 
વસ્તુઓ સહુને પ્રાસ થઇ છે, તે સવનો લય થાએ; પણુ જે 
વસ્તુઓનો મ્હૈ* હ'મેશાં તિરસ્કાર કર્યો, તેમજ જે વસ્તુ- 
એની હું' નિરંતર ઉપેક્ષા કરતો, એ વસ્તુઓજ સહારા 
અધિકારમાં પ્રાસ થાએ. 


ઝે 


સ્હને રજા મળી ચકો છે. ખન્ધુઓ ! સહુને મળે 
અને વિદાય આપો. હું ત્હુમને સર્વને નમન કરૂ છુ. અને 


હ૦ ગીતાંજલિ* 





ત્ડુમારી પાસે છેવટની વિદાય માગુ છુ. 

સ્ડારા ઘરની ચાવીઓ છુ પાછી ત્હમને સુપ્રત કરૂ 
છુ' અને સ્હારી મિલ્કત ઉપરનો સઘળે દાવો હું' પાછે 
ખે'ચી લઉ' છુ. હૈં માત્ર ત્હુમારી પાસે છેવટના દયા ભ- 
રૈલા-પ્રેમભીના-શખ્દોનીજ યાચના કરૂ છુ. 

બન્ધુઓ ! આપણે દીધઘે સમય સૂધી એક ખીનના 
પડોશી હતા, સ્નેહા અને સ'બ'ધો હતા, એ સમયમાં મ્હે' 
આપ્યુ' ત્ડેના કરતાં ઘણુ મેળન્યુ' છે. હવે પ્રભાત થયુ છે, 
સૂર્યનાં કિરણ! ઉગ્યાં છે, અને જે દીવા મ્હારા ઘરના અ'ધારા 
ખૂણાને પ્રકાશતો હતે તે ઝાંખો પડીને હવે બૂઝાઈ જવા 
લાગ્યો છે. મ્હને આજ્તા થઇ છે મ તેથીજ હુ' મ્હારા 
લાંબા પ્રવાસને માટે તેયાર થયો છુ ! 

આપણા આ વિયોગને વખતે, અહિ'થી પરસ્પર જૂદા 
પડતી વખતે, મ્હારા મિત્રે ! મ્હારી સદગતિ થાય તેને 
મારે મ્હુનતે આશીષ આપો. ઉષાના ઉજળા સ્પશેવડે 
આકાશ ચળકી રહ્યું છે, અને સહારે માગે સુંદર શોભા 
પારણુ કરી રહ્યો છે. 

ત્યાં લઇ જવાને માટે મ્હારી સાથે સ્હે' શું લીધું છે, 
એ ત્હેમે કોઇ પૂછતા નહિ. માત્ર આશા ભયી આતુર હૃદય 
અને ખાલી હાથ લઈને હુ સહારો પ્રવાસ શરૂ કરૂ' છ. 

હું મ્હારા ગળામાં વરમાળા ધારણુ કરીશ, સુદર 


ગીતાંજલિ, હ૧ 


મિટ તાઈ 


પોષાક પ્હેરીશ, સામાન્ય પ્રવાસીના જેવા ઝાંખો-ભૂખરેો 
પોષાક હું' નહિ પ્હેરૂ'. ને કે રસ્તામાં ભયનાં સ્થાન ઘણાં 
છે, છતાં મ્હારા મનમાં લેશ પણુ ભય ઉત્પન્ન થતો નથી. 

જ્યારે મ્હારો પ્રવાસ પૂરો થરો) ત્યારે સ'ધ્યાનો તારો 
ઉગશે, અને એ વખતની ઝાંખી છાયામાંથી કૂટતા સ'ગી- 
તના મધુરા સ્વરો, મ્હારા મહારાજાના દરખારને દરવાજે 
હુંદયભેદક તીણાં તાન છેડશે ! 


કસન સન ટ્ર ન્ન 
જયારે આ જીવનના ખારણામાં હુ' પહેલવહેલે પેઠો, 
ત્યારે આ ક્ષણુની સહુને કશી પણુ ખખર ન્હોતી. 
મધ્યરાત્રિએ જ'ગલમાં ખિલી નીકળતી કળિની પેઠે, 


આ વિશાળ, ભેદભરેલા સ્થાનમાં સહુને કઈ શક્તિએ 
લાવી મૂડયે ? 











સ્ડુ્વારમાં મ્હે' ખાલસૂર્ષના પ્રકાશ તરફ નજર કરી, 
ત્યારે એકજ ક્ષણુમાં સ્હને જણાઝુ' કે, હુ' આ જગતૂમાં 
ક'ઈ છેક અપરિચિત નથી. કોઇ અદકશ્યશક્તિ, નામ અને 
રૂપ વગરની કોઈ દિવ્યમૂત્તિ, હું' માતાના ઉદરમાં હતો 
ત્યારથીજ માતારૂપે સ્હને પોતાના હાથમાં રમાડતી હુતી. 


એવીજ રીવે મૃત્યુ વખતે પણુ એજ અપરિચિત 
અટશ્યશક્તિ, મ્હારી સાથે હમ્મેશની પરિચિત હોય તેવી. 
રીતે પાછી દરીન આપશે. હુ એ શક્તિની છાયામાં જેટલા 
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તદા. તશર રા દદર 


પ્રેમથી સહારા જીવનને ચાહું' છુ, એટલાજ પ્રેમથી ડુ 
મૃત્યુની શાન્તિને ચાડું' છુ. 

જમણા પાસાના સ્તનને વળગેલુ' ખાળક જ્યારે રડવા 
લાગે છે, ત્યારે તરત ત્હેને ત્યાંથી ખસેડીને માતા ક્ષણુવા- 
રમાં ડાબા પાસાની છાતીએ વળગાડી શાન્ત કરે છે. જન્મ 
અને મરણુ એ પણુ માતાનાં ડાબાં જમણાં પાસાંજ છે. 

જ્યારે હુ અહિ'થી વિદાય થઈ જાઉ', ત્યારે આ 
મ્હારા છેવટના શખ્દ્દો સ્મરણુમાં રાખને કે, મ્હે' અહિ' 
'જે જે નેચુ' છે, ત્ડેને કદિ પણુ વિસારી શકાય તેમ નથી. 

“પ્રકાશના વિશાળ સરોવર ઉપર જે કમળ ખિલ્યુ' 
'હૈું, તેમાં છુપાયેલાં મધુનોા મ્હે' સ્વાદ લીધો છે, અને 
સવી રીતે સ્હે' સુખ ભોગવ્યુ' છે.' એ મ્હારા છેલ્લે 
સ'દેશે ત્ડુેમે સ્મરણુમાં રાખને. 

અન'ત આકૃતિચો અને મૂત્તિયોથી પરિપૂર્ણ ભરાયેલી 
આ ફીડાભૂમિમાં હું” મ્હારી જીવનની રમત રમ્યો છુ 
અને અહિ' જે નિરાકાર છે, ત્હૈનાં સાક્ષાતૂ દિબ્યદશન 
સ્હે' કોધાં છે ! 

જે અસ્પર્સ્ય અને અતડય છે, ત્હેનો સ્પશે કરીને 
મ્હારૂ' સમગ્ર શરોર અને મ્હારા અવયવોમાં આન'દની 
ઝણુઝણી વાગી ઉઠી છે ! આ વખતે અવસાન ભાવતું હોય 
તો ત્હેને આવવા દવો ! આ મ્હારા છેલ્લો સ'દેરો। છે. 





ગીતાંજલિ? હડ 


૦ ચઉટ્ટે અન્ન 

જ્યારે હું' ત્ડારી સાથે રમત રમતો હતો, ત્યારે તું 
કોણુ છે, એવો મ્હૈ* કદિ પણુ પ્રક્ષ ક્ચો ન્હોતો. હુ' અહિ' 
શરમ, સ'કોચ કે ભયને ઓળખતો ન્હોતો. સ્હારૂ' જીવન 
ઘણું તોફાની હતુ. 

પ્રાતઃકાળમાં સહુને તું ઊંઘમાંથી જગાડતો, સહાર 
હસ્મેશના રમતિયાળ સાથી તરીકે સાથે આવતે! અને એક 
મેદાનમાંથી બીના મેદાનમાં સહુને દોડાવતો-ઘૂમાવતો હુતો.. 

એ સમચે તું સ્હારી સ્હામે જે જે ગીત ગાતો હુતો,. 
ત્હેમના અથ સમજવાની મ્ડે' કદિ પણુ દરકાર કરી નહિ. 
માત્ર સહારો ક'ઠ, ત્હારા સુરને ઝીલી લેતો, અને ત્હેનીઃ 
એકતાનતામાં સ્હારૂ' હૃદય નાચી ઉઠંતું-લય થતું હતું! 

હુવે જ્યારે રમતનો સમય વીતી ગયો છે, ત્યારે 
મ્હારી આંખ સ્હામે આ એકાએક શાનો નવો દેખાવ ખડો 
થયો છે ? સમગ્ર જગત્‌ ત્ડારા ચરણુ તરક પોતાની આંખો 
ઢાળીને, મૌન ધારણુ કરીને, સ્થિર ઉભેલા તારામ'ડેળની: 
સાથે ત્ડારા તરફ માનની નજરે ન્નેઈ રહ્યાં છે ! 

સ્હારા પરાજયનાં ચિન્હ તરીકે-મ્હારી હારની કખુ- 
લાતરૂપે-હું' ત્હુેને આ પુષ્પમાળા પહેરાવીને શણુગારૂ' ૪. 
પરાજય પામીને ન્હાસી જવાની સ્હારામાં શક્તિ નથી. 

હું' અવશ્ય જાણુ' ૪ કે, મ્હારૂ' માન-અભિમાન. 


લ ગીતાંજલિઃ* 


હાર, હ તદ તટ દ તિ તરડ ત્રો દ. તધ તાસ તાઉર ત્ણિદ ત્રાસ તરિરા તાદ. બર તદીરિટ તાશ તશર તાર તાઉેસા-0ઉઊદર,. તાદિરોત તાઉંરિઃ તરિ. ર6... તરિ. વાઉ. રિરેર,. -ત1ઉીંદે. 


ખ'ડિત થશે. અપ્રતિહત ય'ત્રણામાં સ્ઠારા જીવનતુ' અ'તિમ 
બંધન તૂટી જશે. પોકળ વાંસળીની પેઠે સ્ડારૂ' ખાલી 
હૃદય નિઃશ્વાસભર્યો ડૂસકાં ભરતું ગાવા લાગશે. એ સાંભ- 
ળીને પત્થર પણુ પીગળી જઇ આંસુઓ સારશે ! 

હુ' અવશ્ય જાણું છુ' કે, કમળની સે'કડો પાંખડીઓ 
%*'ઈ હંમેશને માટે મીંચાએલી રહેતી નથી. ત્હેનાં પરિમલ 
પરાગ-મધને સાચવી રાખનારૂ' મર્મસ્થાન એક દિવસ અવશ્ય 
ઉઘડી જશે. 

નીલવર્ણ્‌ આકાશમાંથી ત્હેની કરૂણુદૃષ્ટિ સ્હારાપર 
પડશે અને સુગે સ્હોડે માત્ર ઇસારતથી તે સ્ઠને બોલા- 
વશે. સહારા માટે એ વખતે ક'ઈ ષણુ બાકી રહેશે નહિ 
અને ત્યારે ત્હારાં ચરણુ સમીપ ડુ હંમેશનુ' મૃત્યુ 
્વારણુ કરોશ. 





જ્યારે મ્હારા હાથમાંથી હું સુકાન છોડી દઉ છુ, 
ત્યારે હું જાણું છુ' કે, હવે ત્હેને પકડવાનો ત્ડારો વારો 
આવ્યો છે. જે થવાતું છે તે ક્ષણુવારમાં થશે. આ વિવાદ 
અને વિગ્રહ વૃથા છે, 

ત્યારે ત્ડારા હાથ હુવે પાછા ખે'ચી લે અને સોન 
શ્વારણુ કરીને, ત્હારો પરાજય-પરાભવ-સહૅન કરી લે. સ્હારાં 
હૃદય ! જ્યાં ત્ડુને રાખવામાં આવે, ત્યાં ત્યાં પરમ શાન્તિથી 
બેસી રહેવામાંજ ત્હાર્‌' સદ્ભાગ્ય સમાચેલુ છે. 


ગીતાંજલિ* લ્ષ 
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પવનનો જરા સરખો ઝપાટો લાગતાં મ્હારા દીવાઓ 
ખધા ખઞુઝાઈ જાય છે, અને ત્હેમને પ્રકટ કરવાનો યત્ન 
આદરતાં હું' પુનઃ પુનઃ બીજુ* બધું વિસરી જઉ' છુ' ! 

પણુ આ વખતે હુ ડાહ્યો થઇશ. જમીન ઉપર મ્હારી 
સાદડી પાથરીને અ'ધકારમાં હુ' પ્રિયતમની રાહ જેતો બેસી 
જ રહીશ. સહારા પ્રભો | પછી જ્યારે ત્ડારી ઇચ્છા થાય, 
ત્યારે સુ'ગે સ્હાડે આવીને, ત્હેના પર આ સ્થળે ત્હારૂ" 
આસન જમાવજે. 

--જ૧૦૦-- 

હું અનેક આકૃતિઓવાળાં દ્રજ્યોથી ભરેલા મહાસાગર 
(ભવસિ'ધુ) ને તળીએ નિરાકાર કિમતી મોતી (આત્મતત્ત્વ) 
શૈધવાની આશાથી ઉ'ડી ડ્ખકીઓ મારૂ છુ”. 

તોફાનથી તારાજ થચેલા-જેખમાચેલા-મછવાને હવે 
એક ખ'દરથી ખીજે મ'દર હુ'કારવાની ક'ઈ જરૂર નથી. ત્હેને 
મોજા'એ સાથે અકફ્ળાવવામાં મ્હુને મજા મળતી; પણુ એ 
દિવસે! લાંબો સમય થયાં વીતી ગયા છે ! 

આજે તો હ મૃત્યુરહિત સ્થિતિમાં-અમૃતત્ત્વમાં- 
મરી રહેવાને માટે આતુર થયે છુ ! 

પ્રેક્ષકવ્ગને માટે ચોજેલા આત્મ ભૂવનમાં જે ઘણી 
ઉ'ડી ખાઈ છે અને જે ઠેકાણુ સ્વરહીન તારમાંથી સ'ગીત 
ઉઠે છે, ત્યાં આ સહારા જીવનની વીણા હુ" લઇ જઇશ. 

હું" ત્ડેમાં અન'તકાળનુ' ગાયન લલકારવાને સૂર ચ્હુડા- 


લ્લ. ગીતાંજહિ હ 
વીશ અને ત્હેના છેલ્લો સ્વર જ્યારે ઉષ્ણાચ્છીસ સહિત * 
ખલાસ થશે; ત્યારે મ્હારી શાન્ત વીણાનુ' શાન્તિના ચર- 
ણુમાં ડુ' શાન્તિથી સસર્પણુ કરીશ. ક 
મરનતાાજી ૧૦૧ રરર 

સહારા સમગ્ર જીવનમાં સહારા ગાયનવડે સ્હૅ' ત્હારો 
આર્જવ ક્ચોય છે. લોકોએ સ્હને આંગણે આંગણે ફ્ેરબ્યા * 
અને ત્હેમના સહવાસમાં સહારા જગતૂની શોધ અને ત્ડેમના * 
સ્પર્શ કેરવાનુ' મ્હને સમજાવ્યુ. 

સ્ટ જે જે શિક્ષા ગ્રહણુ કરી છે, તે ખધી મ્હારા 
ગીતોએ મ્હને શીખવી છે. ત્હેમણું મને ગુપ્ત માગે દર્શા- 
બ્યા અને ચ્હારાં હૃદયના ક્ષિતિજમાં અનેક તેજસ્વી તારાને 
સ્હારી નજર સ્હાસે ત્હેમણું ખડા કર્યા. 

તેએ સહારા માર્ગદર્શકરૂપે સમગ્ર દિવસ સુખ અને 
દુ:ખના પ્રદેશોમાં રહસ્યો દેખાડવાને સ્ડને લઈ ગયા, અને 
ર્સધ્યાકાળે મ્હારા પ્રવાસને અ'તે તેએ કયા રાજમહેલનાં 
' દ્વાર પાસે મ્હને લઇ આવ્યા છે તે હુ' કંઈ જાણુતો નથી ! 

વહ 

સ્હે* લોકોમાં શેખી કરી કે, “ ડું ત્ડને એળખુ' છ. 
લોકે મ્હારા સર્વ કાર્યોમાં ત્ડારી છભિ જીએ છે. તેઓ 
આવીને સહુને પૂછે છે કે; “ તે કોણુ છે ? ” ત્હેમને શ' જવાખ 
રવા, તે હુ' જાણુતો નથી. હું' લાચાર થઇને કડું' છ કેઃ-- 
“હુ ફ'ઈ કહી શકતો નથી; એથી તેએ સ્હને ઠૅપકો આપે 


ક 
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વાવે ₹્વીન્દ્રનાથ. 
( અિજૃતિપરયળ કસ્િતામાં. ) 


11101'911]ત11 11055, 
(ઉત184201-801111021/. 


ગીતાંજ લિ ન ઉછ 


છે જ મારી સમે. સહા સચકોડી રી સહે છે ને-ને 
તું' તો માત્ર સ્રુખડું' મલકાવતેો નિરાંતે બેઠા રહે છે. 

ર અ ૪ ન રે બ 

હુ તારી વાતોનાં અમર ગીતો ગૂચુ છુ. ને મારા 
હૃદયમાંથી તાર્‌ રહસ્ય ઝરઝર વહી જાય છે. તેએ આવી 
મને પૃછે છેઃ “તારાં ગીતોનાં અર્થ અમારે હેડે ઉતાર.” 


ડટ” 


પણુ હું નથી જાણુતેઃ મારે શે! જવાખ દેવે તે. હું કહું 


છી: અરે ! એ સૂરાવલિનાં રહસ્યને તે કેણુ જાણુતું હોય ? 
તેએ મ'દ હુસે છે ને મ્હાં મચકેોડી જતાં રહે છે. ને ડું 


હે 
તો માત્ર સુખડું' મલકાવતે। નિરાંતે બેઠો રહે છે. 
કેનકાનડા ૧૦૩ કેનગકાન, 

મારા નાથ ! એકજ પ્રણામમાંચે મારા શરીરની સારી 
ઇન્દ્રિયો પ્રકુલ પ્રકટી તને પ્રણુમે અતે તારા ચરણે।ામાં આ 
વિશ્વને ચૂમી રહેઃ એ મારી વાંછના છે. 

આપષાઢના અણુવરસ્યા સભર વાદળાની જેમ મારૂ 
હૃદય તને પ્રણુમતું તારે દ્રારે લળી રહે. 

મારાં સવ' ગીતે પોતાની વિવિધ ચૂરાવલિના એક 
સમગ્ર સૂરઝરણ્‌ા ે કા તને પ્રણુમતાં કેઇ નીરવ 
મહેરામણુમાં વહો રહે 

ધરઘેલાં માટ રાત્રિને દિવસ પોતાના પહાડી 
માળા પ્રત્યે ઉડયાં રહે તેમ માર્‌ જીવન તારા સનાતન 
સદન પ્રત્યે પ્રવાસ કરી રહો. 


સમાસ 


ક્રેણુ નથો વાંચ્યા ? 

બોસ્બયુગનું' બગાળા 

અઃ પુસ્તકમાં વીસ વરસ પહેલાંના બ'ગઃળા- 
માં બ્રેટિશ સલ્તનતને બોસ્મને ગાળે જમોન- 
દોસ્ત કરવ! સારૂ જે કેટલાક નવજીુવાને ડોકાંને 
હેથેળીમાં લઈ બહાર પડયા હતા, તેમના પરાકસે।, 
અતુભવે!, પ્રસંગો, ચરિત્રો વગેરે, તથા તે કાળને 
રસભરપૂર ઇતિહાસ છે. યુગધમ', સાહિત્ય, વિશ્વ- 
જ્યોતિ, જજરાત વિગેરે સા પત્રોએ વખાણયુ' છે. 


૧-૦-૦. 


હાય આસામ 


દૂર, ટૂર, આસામના ચ્હાના ખેતરોમાં બડા 
અને છેટા સાહબે, અને તેમના સુકાદમો આપણાં 
માજણ્યાં ભાઇખબ્હૅન જેવા મજૂરો પર કેવાં કેવાં 
સિતમે। વરસાવે છે, તે વાંચી આંખમાંથી ખૂન 
ઝરશે, કેટલાઓનાં ચ્હાનાં જ્યસન જીવનભરનો 
છુટી ગયાં. કેટલાયે રોયા. તમે પણુ મ'ગાવીને 
વાંચી જુએ. ૧-૦-૦. 


કલકત્તાના કારાયુગ 


૧૯૨૧ ને જમાને | સારૂ હિન્દ અસહેકારના 
મનમાં ઉન્મત્ત બનેલુ | જુવાનીયા એ મરણિયા 
થયલા. સરકાર માંડી બનેલી.--અને એ જમાના- 
ના ઇતિહાસમાં બ'ગાળામાં સરકારે કૈવા મે।ટાળા 
આકા, અને પ્રજાએ તેને કૈમા તમાચા માર્યા 
એવાંચે. તમને ખડખડ હુસવુ' ન આવે તો એ 


પુસ્તકને દકફ્નાવજે. પાને પાને અતિ રમુજ પ્ર- 
સ'ગો છે. ૧-૪-૦ 
ગાંધીજીના જેલનો અનુભવ 

મહાત્મા ગાંધીએ આફ્રિકામાં ચાર ચાર વખત 
જેલો સેવી, તેમાં પત્થરો ફેડયા, કૅદીના જાજરૂ- 
એ સાફ કર્યા અને ખીજા એવા અપાર સ'કટઢો 
વેઠ્યા છે કૅ તે વાંચતાં રૂવા ખડા થાય છે. વણુન 
કોઇ પણુ નવલકથાને ટક્કર મારે તેવુ' છે. ત્રણુ 
ફેટા ખોડ તુ' પુંઠું સવાસો પાનાં ૦-૮-૦. 


કાછી ગુલાબ 


ગુલાબ તે કદિ કાળુ થતું હુશે ર કદિ નહિ. 
-પણ્‌ ના, હોલેન્ડનાં બાગાયત મ'ડળે કાળીુ' ચુલાબ 
ઉગાડતાર માટે ૩ લાઅ રૂ૦ નુ' ઈનામ કાઢેલુ' તે 
તમને ખખર છે? હેોલેન્ડની રાજકીય ઉથલપાથલ 
લેળા એક કેદીએ કાળી' ગુલાબ ઉઘાડચુ' તે તેની 
પાસેથી ચોરાયું. છતાં ચોરને પાટલે તો ણળની 
ધળજ રહી અને પાપનો ઘડો ઝુટચો. ક્રાન્સના 
અસર નગલકયાકાર એલેકઝાંડર ડુમાની મનોહર 
યુતિનો આ અનુવાદ જેણે વાંચ્યો છે તેને પસદ 
પડયો છે. એ વાંચનારને મુનન્‍્શીજીની મુતિઓ કેમ 
વખણાય છે તે સમજાયા વિના નહિ રહે. પાઝુ' 
પૃ'ડુ' સોનેરી નામ છતાં કિ. ૧-૮-*. 


 આૂહ્યાંડના ભેદ 


ચીનની શય"કર બોદ્ધ ગુફામાં આખા વિશ્વના 
રહસ્યની ચાવી સમો એક અજબ ગ્રથ છે. તેને 
શૈળવવા જુનાગઢના દામ્લતર પ્રતાપરાય પોતાના 


મિત્ર ખહાદુરસિ'હુ સાથે જાય . છે. અસભ્ય સ્ક 
લીએ વેટી જીવસટોસટની ખાજીઓ રમી તે 
શય કર મઠમાં તેઓ પ્રવેશે છે. ત્યાં તેએ હિન્દી- 
વાન તરીકે એળખાઈ જય છે અને ફાંસીની 
સજા પામે છે. પણુ ત્યાંથી તેએ કૈવા છટકે છે 
અને પેલે રહુસ્યમય ગ્રથ મેળવી નાસી ન્ય છે,. 
તે પુસ્તક વાંચ્ચેજ સમજાય. આખી વસ્તુ એટલી 
રહસ્યમય અને અજબ છે કે આ વાતો તમારૂ 
હિલ હરી લીધા વિના નહુ રહે. પાઝુ' પૃડું' સોનેરી 
નમ ચાર ચિત્રો છતાં કિ. ૩-૮-૦ પોસ્ટેજ 
૦-૮-૦. ન્નૂજ નકલ બાકી છે. 
આન દષઠૅ 
ખ'ગાળાના ત્કષિ લેખક ખ'કીમચન્દ્રનું નામ 

કોણે નથી સાંભળ્યું ? સત્તરમી સદીનઃ અધવચાળે. . 
ઈંગેન્નેની કપની સરકાર સાસે બ'ગાળના 

સન્યસીઓએ જબરદસ્ત બળવે ઉઠાવેલાો. અને 
દેશની સ્વત'ત્રતા માટે પોતાનાં ખૂન વહાવેલાં. 
તેની આ અતિ રમ્ય કથા ખક્ીમની સવ શ્રેષ્ઠ 
ઇતિ ગણાય છે. અને તેમાં દેશભક્તિ અને જવ- 
લ'ત આત્મલ્યાગનુ. સુ'ઢર નિરૂપશુ છે. છતાં વાર્તા- 
નો રસ અપૂર્વ જળાષાયો છે. પ્રે બળવતરાયઃ' 
ઠાકોરના વિદ્ધત્તાપૂણુ' પ્રવેશક સાથે પામું પૂડુ' 
સોનેરી નામ કિ. ૧-૮-૦. 


દરેક ખુકસેસર વેચે છે. 


ગાંડીવ સાહિત્ય મદિર, સુરત 


૧૪ હ 
જુ" 


પુ 
દ. 
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ચક 


દ 


ન 


આવી ગથૅલાં, વિક્ષાયતનાં પૃસ્તકા સાથે 
ઝીલે એવાં રૂપાળાં પુંડ', 4? ક!મળ. મનહર 
છપાઇ ને પથરી બાંધાગીવાળાં પુસ્તકો ગાલી અચળ 
ન આકર્ષક, વિષય બાધક અને મને!રજ*, ઈ- 
નામના મેળાવડાગા માટે અનિવાય અને અહજતાય 
બુસ્તકા. પત્રો, વિટ્ઠાનારમે ન રસો વિથાવ-ાર- 
ગોગએ વખાળ્માં છે. સરકાર તરફથા ધગણાક મળર 
થયલાં છે અન બીક થગાં નય છે. 

દ 


પ. ૨ 


૧ ટોલ્સ્ટોયની ત્રણુ વાતા ૬-૪-૦ 
૨ બકુલ ૦-૨૬-૦ 
૩ બીરબલને ખન્ધુ ૦-૮-૦ 
૪ મૂરખરાજ (મેટસ્ટોય) ૦-૮-૦ 
પ નીલમ ૦-૨૬-૦ 
૬ ભીષ્મ અને યુધિંષ્ઠર ઝક 
છ બઆળવિહ્ઠાર (૧) હક 
૮ જય બજરગ ૦-૨-૦૦ 
€ વાઘે!નું વન ૦-૪૪-૦ 
૧૦ જાદુઈ હાર કે 
૧૧ બરફીપુરી ૦--૫-૦ 
૧૨ સેોનામુમારી ક 
૧૩ તોફાની ટીપુડો ૦-૬-૦ 
૧૪ કસચુખર ૦-૩--૦ 
૧૫ ધપસળી ૦-૪-૦ 
૧૬ ખાળાવિહ્ઠાર (૨) ૦-૬૬-૦ 
૩!. પ-૧૦-૦ ૨%. પાસ્કેજ ૩1. ૦--૧૧-૦ 


બાળકો ન બાળાગ્ોમાં લ્હાાગી માટે અનૃપમ જે. 


પા. પૂ «# છ. ૪ પહ 4: પ હૂ .. પં: ૫ 47 પડ દ સિન ને 
#-#”' 


બાળસાણહિત્યને। ગાંડીવ ટ કાર _ 


ઝજરાતના બાળસ હિત્યમાં સ્હેકે વણ લેન રે. 
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